Seria „Construcții și proiectare” A G Lazarev, E V Lazareva ARHITECTURA PEISAJULUI Sub redacția generală a candidatului la arhitectură, conf univ A G Lazareva Rostov-pe-Don „Phoenix” UDC BBK KTK L Lazarev A G L Arhitectura peisagistică / A G Lazarev, E V Lazareva; sub total ed A G Lazareva - Rostov n/D: Phoenix, - , [ ] p : bolnav — (Construcție și proiectare) ISBN - - -X Necesitatea publicării unui manual de arhitectură peisagistică este dictată de atenția sporită din partea tuturor segmentelor populației pentru îmbunătățirea calității amenajării peisagistice, a amenajării peisagistice, a echipamentelor inginerești din zonele urbane, rurale și inter-așezări Manualul oferă informații practice despre tipurile și formele arhitecturii peisagistice, precum și recomandări specifice privind utilizarea diferitelor tipuri de forme arhitecturale mici, echipamente de inginerie și amenajarea diferitelor tipuri de arbori, arbuști, ierburi, flori Ghidul este destinat unei game largi de cititori UDC BBK ISBN - - -X © Lazareva E V , Lazarev A G , © Phoenix, opera de artă, Autorii dedică această ediție părinților lor ca un semn de recunoștință și apreciere CUVÂNT ÎNAINTE Autorii consideră că această publicație va fi de folos practic specialiștilor implicați în dezvoltarea proiectelor de îmbunătățire, amenajări inginerești și amenajarea zonelor urbane, rurale și inter-așezări, precum și în dezvoltarea proiectelor de grădini și parcuri de diverse zone tipuri și scopuri, grădinărit imobiliar, amenajarea și amenajarea peisagistică a zonelor de agrement nerezidențiale și a zonelor inter-așezări Ghidul conține informații în cinci capitole și cincisprezece anexe Primul capitol conține informații generale despre arhitectura peisajului și știința peisajului Al doilea capitol oferă informații despre tipurile de forme decorative de grădină și parc, expoziții dendrologice Această secțiune conține ilustrații grafice care fac posibilă aprecierea calităților artistice ale diferitelor specii de plante folosite la realizarea compozițiilor dendrologice Al treilea capitol oferă informații despre formele arhitecturale mici și echipamentele inginerești ale diferitelor tipuri de compoziții peisagistice Acest capitol are, de asemenea, un număr mare de ilustrații grafice care vă permit să evaluați calitățile decorative ale diferitelor plante în compozițiile reale de grădină și parc Al patrulea capitol oferă exemple de monumente de arhitectură peisagistică din practica mondială internă și străină Al cincilea capitol conține un index general al plantelor din toate speciile și speciile utilizate în zona climatică temperată a Federației Ruse ca material de plantare ornamental, care este însoțit de ilustrații grafice care fac posibilă evaluarea calităților decorative ale plantelor Aplicațiile conțin informații detaliate despre plante cu caracteristici speciale: - tipuri de ierburi de acoperire a solului; - ierburi rezistente la călcare; - plante cu ceas; - plante care întăresc solul; - plante spinoase; - plante melifere; - plante-alergeni; - plante medicinale cu fructe; - plante medicinale cu flori; - plante pentru balcon; - plante cu frunze parfumate; - plante cu fructe ornamentale; - plante cu coroană decorativă; - plante subacvatice etc Autorii speră că această publicație va fi de interes atât pentru studenții care studiază în instituțiile de învățământ gimnazial și superior la specialitățile „Arhitectură”, „Amenajarea peisajului” etc , cât și pentru profesioniștii implicați în domeniul arhitecturii și amenajării peisagistice STRUCTURA EDIȚIEI Pentru comoditatea utilizării informațiilor cuprinse în cartea de referință, autorii au prezentat materialul în capitole separate, precedate de articole introductive În cadrul capitolelor, materialul de referință este aranjat în ordine alfabetică, însoțit de ilustrații grafice Primul capitol include materiale generale despre arhitectura peisajului și știința peisajului, iar terminologia specială este colectată aici în ordine alfabetică Al doilea capitol include materiale despre caracteristicile grădinăritului peisagistic și formele decorative ale arhitecturii peisagistice și recomandări privind conținutul lor dendrologic, adică speciile de plante sunt indicate pentru a crea compoziții dendrologice eficiente Al treilea capitol cuprinde materiale pe forme arhitecturale mici și elemente speciale de utilaje inginerești pentru zonele destinate amenajării și amenajării teritoriului, precum și pentru grădini, piețe, parcuri, parcuri forestiere etc Al patrulea capitol include informații despre monumentele remarcabile ale arhitecturii peisajului și grădinii Al cincilea capitol conține informații importante despre natura și caracteristicile arborilor, arbuștilor, ierburilor și florilor Plantele-alergeni, plantele care stabilizează acoperirea solului etc sunt evidențiate ca aplicații separate Conceptul de „arhitectură peisagistică” a fost folosit pentru prima dată pentru a se referi la acest tip de activitate în Statele Unite în secolul al XIX-lea, în timpul organizării pe teritoriul acestei țări a parcuri naționale peisagistice accesibile publicului care au păstrat monumente naturale unice În practica modernă, arhitectura peisajului este înțeleasă ca dezvoltarea și crearea de compoziții artificiale care repetă sau reproduc forme naturale naturale Arhitectura peisajului sau a peisajului în practica modernă de proiectare a așezărilor urbane și rurale capătă din ce în ce mai multă independență și devine o ramură specifică a designului arhitectural Arhitectura peisagistică se ocupă de problema importantă a modelării mediului uman în condițiile unui teritoriu de stat din ce în ce mai rapid urbanizat Arhitectura peisagistică, de fapt, astăzi este din ce în ce mai mult baza mediului uman, în care ar trebui „încorporate” clădirile și structurile rezidențiale, publice, industriale, infrastructura de transport și inginerie Din păcate, în practica modernă, arhitectura peisagistică se încadrează adesea în zonele deja construite și încearcă să corecteze calitățile negative ale urbanizării Materialul principal cu care lucrează arhitectul peisagist este relieful natural și vegetația naturală a regiunii, pe care artistul îl completează cu măsuri inginerești și elemente arhitecturale, și, de asemenea, dezvoltă compoziții dendrologice, creând în general așa-numitul peisaj urbanizat, îmbunătățit și corectat prin amenajare si inginerie amenajare Paleta unui arhitect peisagist este formele arhitecturale mici, diverse tipuri și varietăți de copaci, arbuști, ierburi, flori, ale căror caracteristici (culoare, formă, dimensiune) sunt folosite pentru a obține o mai mare expresivitate artistică a compoziției Mijloacele de formare a compozițiilor arhitecturale peisagistice sunt planificarea verticală a teritoriilor, echipamentul ingineresc al acesteia, amenajarea comunicațiilor pietonale, de transport și vizuale, concepute ținând cont de imaginea artistică a proiectului În rezolvarea problemelor practice, arhitecții de peisaj se bazează pe știința peisajului, care este o ramură științifică importantă care studiază peisajele naturale (naturale) și antropice (artificiale), caracteristicile, proprietățile, abilitățile evolutive ale acestora și oportunitățile potențiale de dezvoltare Dendrologia ca știință este, de asemenea, o rezervă importantă și inalienabilă de cunoștințe necesare rezolvării problemelor de proiectare a peisajului Practica arată că doar cunoașterea complexității dendrologiei ajută un arhitect peisagist să dezvolte proiecte optime de amenajare a teritoriului în ceea ce privește calitățile lor artistice, de mediu și economice Cunoașterea legilor compoziției arhitecturale și artistice este o bază necesară pentru munca eficientă a unui arhitect peisagist, deoarece estetica și imaginea artistică a compoziției create este, în cele din urmă, principalul rezultat al muncii unui specialist Astfel, este clar că un arhitect peisagist care se dedică arhitecturii peisagistice trebuie să fie pregătit să-și îmbogățească experiența cu cunoștințele științelor enumerate mai sus și să efectueze numeroase experimente practice cu material natural Evident, în secolul XXI, arhitectura peisajului va deveni din ce în ce mai importantă ca mijloc important de creare a unui mediu uman nou calitativ O atenție deosebită va fi acordată nivelului artistic al arhitecturii peisagistice În trecut, secolul XX, profesia de „arhitect peisagist” (arhitect peisagist) era consemnată în catalogul Organizației Internaționale a Muncii (OIM) la ONU Astăzi, universitățile rusești pregătesc arhitecți peisagistici, dar numai la nivel de specializare în educație arhitecturală, ceea ce reduce în mod firesc calitatea formării viitorilor designeri de mediu Între timp, în secolul XXI, profesia de „arhitect peisagist” va fi la mare căutare și pentru că îi este încredințată sarcina delicată și delicată de a conserva peisajele naturale, culturale și istorice de pe teritoriul Federației Ruse Mai mult, această sarcină va trebui rezolvată nu numai în limitele zonelor populate, ci și în zonele inter-așezări Astfel, arhitectura peisagistică modernă, pe de o parte, pare a fi o formă specială de organizare a spațiului național, vizând păstrarea și dezvoltarea etnogenezei și Orez Un fragment din parcul episcopal din Castelo Branco Portugalia, secolul al XVIII-lea cultura tradițională, conservarea rezervelor de resurse naturale în scădere și, pe de altă parte, un mijloc de proiectare a unui mediu uman specific la nivelul unui microdistrict, cartier, așezare Particularitatea arhitecturii moderne a peisajului constă în faptul că rolul principal în procesul creativ aparține principiului artistic, care se bazează invariabil pe inginerie, măsuri de recuperare a terenurilor și, bineînțeles, pe dendrologie și legile ecologiei Trebuie presupus, pe baza tendințelor actuale în dezvoltarea creativității arhitecturale, că în secolul XXI vom asista la o nouă etapă în dezvoltarea arhitecturii peisagistice, a artei grădinii și a designului de mediu, asemănătoare cu cea care a avut loc în secolul al XVII-lea al XVIII-lea în statele europene, iar în secolele XVIII-XIX în Imperiul Rus În acele perioade istorice, principalul „client” și apoi proprietarul monumentelor unice de artă a grădinăritului peisagistic erau casele domnitoare În condiții moderne, municipalitățile, persoanele juridice și persoanele fizice ar trebui să devină „clientul” și proprietarul ansamblurilor de grădini și parcuri În consecință, numărul lucrărilor de arhitectură opt peisajul ar trebui să crească semnificativ Peisajul arhitectural rafinat și subtil din punct de vedere artistic ar trebui să devină una dintre cele mai comune „mărfuri” Se poate prezice cu încredere că secolul va deveni un secol „de aur” în dezvoltarea artei peisagistice în Rusia TERMINOLOGIE GENERALĂ Ablactarea (din latinescul lapte) este altoirea (contopirea) ramurilor fără a le separa de trunchi pentru a obține continuitatea gardului viu verde, construcția de tuneluri verzi, labirinturi Plantele native sunt plante care sunt caracteristice unei zone date, bine adaptate la condițiile climatice și de sol Agvedal (araba) - în arhitectura peisajului maur, un ansamblu obișnuit de grădină și parc, plin de paturi de flori, parterre și alte forme decorative Un parc acvatic este unul dintre elementele arhitecturii peisagistice cu utilizarea predominantă a rezervoarelor naturale și (sau) artificiale de diverse configurații, naturi și scopuri Aclimatizarea este adaptarea unei plante la noile condiții naturale și climatice ca urmare a unor evenimente speciale Alelopatia (din latină) este influența reciprocă a plantelor de diferite specii în condiții de creștere articulară, ducând la unele schimbări în natura plantelor Alee - drum pietonal sau esplanada cu amenajări inginerești, zone obișnuite de amenajare a teritoriului și de recreere, folosită în zonele urbane dense Toboganul alpin este o grădină artificială și o compoziție de parc realizată din nisip, pietre și plante, imitând natura unui peisaj montan, poate fi folosită ca parte centrală a unei grădini sau parc O grădină de stânci este una dintre formele de arhitectură a grădinii și a parcului folosind un peisaj stâncos natural sau artificial care imită alpin, inclusiv natura vegetației Plante ampeloase - specii de plante în care lăstarii atârnă în jos, sunt plantate în fete de flori suspendate deasupra solului, dând impresia de grădini „atârnate” nouă Orez Rockery Anturaj (din lat ) - mediul, fundalul compoziției arhitecturale și peisagistice, creat de alte tipuri de plante plantate sub formă de perdele, în rânduri dense Enfilada - în arhitectura peisagistică, o serie de spații limitate, peluze, poieni, paturi de flori etc , despărțite de șiruri dense de copaci, „înșirate” pe o singură axă compozițională Grădina farmaceutică - o grădină pentru cultivarea plantelor medicinale (secolele XVIII-XIX), este, de asemenea, tipică pentru arhitectura peisajului domestic Arboteum (din latină) - o pepinieră pentru cultivarea speciilor de plante lemnoase ca material săditor Arcadia (greacă veche) - numele provinciei grecești antice, care se distinge prin natura sa bogată și tradițiile de grădinărit peisagistic - un substantiv comun pentru denumirea de „paradis pământesc ” sau standardul organizării peisajului unui spațiu mare Sortiment - specii, compoziția speciilor a diferiților arbori, arbuști și ierburi utilizate în condiții naturale și climatice date pentru amenajarea unei grădini sau a unui parc Atrium (roman antic) - curtea interioară deschisă a unei case romane antice cu piscină și plante ornamentale, folosită ca un colț de liniște pentru relaxare, ca grădină de iarnă Piscina (fr ) - un rezervor artificial, care este parte integrantă a complexului arhitectural al unui parc sau grădini Bath (persan) este un oraș sau un parc de țară în arhitectura peisagistică din țările din Orientul Mijlociu Biogeografia este știința distribuției biospeciilor pe suprafața Pământului, împărțită în geografia biocenozelor, zoocenozelor și plantelor Bioconstrucția este un set creat artificial de plantații din plante lemnoase, arbustive și ierburi pentru a atinge obiective economice, climatologice, artistice Bionica (din greacă) este o știință care studiază sistemele și procesele biologice în formarea structurii elementelor plantelor, caracteristicile modelării lor Biocenoza - ansamblu de plante și animale care locuiesc în mediul natural sau artificial, influență reciprocă care creează un sistem ecologic închis unsprezece III(n ) arbori de zi în miniatură, formați artificial, pentru decorarea grădinilor exterioare sau interioare; folosit ca tenie în paturi de flori, stânci sau grădini de stânci Vordur (fr ) - plantații înguste, liniare, joase, închise, de arbuști ornamentali sau ierburi ornamentale subdimensionate, creând o margine de partere de plante sau de flori sau un ornament pe planul parterului Bosquet (engleză) este un arbust ornamental de înălțime medie, plantat în linie, tăiat la o anumită formă, folosit ca perete despărțitor jos între compozițiile individuale de grădină și parc și expozițiile dendrologice Grădina Botanică este o instituție științifică și educațională care studiază problemele de mediu ale copacilor, arbuștilor și diferitelor tipuri de ierburi Grădina botanică este unul dintre elementele obligatorii ale amenajării peisagistice a unui oraș mare Brama (altă rusă) - poarta din față la intrarea în moșie sau parc Bulevard (fr ) - parte a străzii orașului, ferită de trafic și plantată cu copaci, arbuști, peluze, paturi de flori și alei, precum și zone de recreere într-o zonă dens construită a orașului Bustan (persan) este o livadă mare în țările din Orientul Mijlociu, care este parte integrantă a unui complex arhitectural și peisagistic mare Wabi (japonez) este un termen care denotă calitățile estetice înalte ale unei forme naturale simple bolovani neregulați (lat ) - pietre ciclopice transportate de un ghețar într-o zonă plată, pot servi ca element al unei compoziții de grădină și parc Grădinăritul vertical este plasarea diferitelor plante asemănătoare lianei pe pereții caselor, gardurilor și altor structuri artificiale Vertograd (rusă veche) este o imagine mitică rusă antică a orașului Grădina Edenului și este menționată în literatura de folclor Evergreens - plante care păstrează frunzele pe tot parcursul anului, sunt caracteristice zonelor climatice subtropicale și tropicale Videoecologia este o știință care studiază mediul vizual uman Un punct de belvedere este o platformă de parc pentru vizualizarea compozițiilor dendrologice, dispuse într-un parc pe un teren natural sau artificial Viridarium este o grădină de copaci și arbuști veșnic verzi, o tradiție care își are originea în arta antică a grădinăritului roman Betania este o compoziție arhitecturală și peisagistică din apropierea mănăstirii, simbolizând istoria biblică, folosind plante adecvate și creând un peisaj artificial O cascadă este o secțiune naturală sau artificială a unui pârâu sau râu cu o scădere bruscă a înălțimii canalului O volieră este o zonă împrejmuită într-o grădină sau parc pentru păstrarea animalelor Depresiune în relief - o depresiune naturală în relief sub formă de spațiu închis (gol), folosită pentru a crea parcuri Habitus - aspectul plantei, forma și natura coroanei Un gazon este o zonă plată rezervată amenajării peisagistice cu diverse tipuri de ierburi Gazonul englezesc este un relief natural plantat cu diverse tipuri de ierburi Gazon maur - un teritoriu amenajat cu soiuri special selectate de ierburi și flori care înfloresc într-o anumită ordine una după alta Gazon parter - o zonă plată, geometrică regulată, amenajată cu diverse soiuri de iarbă, delimitată de o chenar sau boschet Gazonul sportiv este o zonă amenajată, nivelată artificial, pentru jocuri și competiții sportive Geobotanica este o ramură a științei botanice care studiază distribuția plantelor și modificările acestora în funcție de caracteristicile solurilor, climă etc Geografia plantelor este o ramură a științei botanice care studiază modelele de distribuție a speciilor pe suprafața Pământului Heroon (lat ) - un crâng memorial În cultura antică, a fost aranjat în structura orașului, decorat cu specii de arbori cu viață lungă Gaia (greaca veche - mit) - zeita pamantului si a fertilitatii Hibridizarea este încrucișarea indivizilor aparținând diferitelor soiuri Hidroponia - cresterea plantelor fara sol, pe nisip, pietris si alte materiale Gloriette (fr ) - clădire de parc sub formă de foișor deschis format dintr-o colonadă, de obicei clădirea este amplasată pe un deal; caracteristic parcului regulat francez din secolele XVII-XVIII Plantațiile de grup (perdele) sunt tipice pentru tipul englezesc de parc, care se caracterizează printr-un aspect liber Humus (din latinescul sol) este un sol îmbogățit cu aditivi minerali și organici pentru cultivarea gazonului și a parterelor de flori Gutația (din lat drop) - eliberarea de picături de apă de către frunzele unor plante în sezonul cald Gulistap (persană, turcă) este numele în țările din Asia Centrală și Orientul Mijlociu al unei grădini de flori, care are un aspect regulat Bienale - plante cu un ciclu de dezvoltare de doi ani, perioada de înflorire are loc în al doilea an de vegetație Dendrologia decorativă este studiul calităților decorative și artistice ale plantelor Arboretum (lat ) - un parc specializat, pe teritoriul căruia există colecții de plante în teren deschis sau închis, special selectate în scopuri științifice sau practice Dendrologia este o ramură a botanicii care studiază copacii și arbuștii Copacii sunt specii de plante perene care au un trunchi asemănător unui copac, coroana Gazon (gazon) - stratul superior al solului, ținut împreună de rădăcinile ierburilor perene Dinamica peisajului - schimbări sezoniere, anuale, pe termen lung, ciclice, reversibile și ireversibile ale peisajului paisprezece Orez Rezervație în munții Altai Dunele - dealuri nisipoase care apar sub influența curenților stabili de vânt, au capacitatea de a se deplasa în jurul zonei sub influența vântului Gard viu - specii special selectate de plante lemnoase sau arbustive, plantate la limita, acționând ca gard natural Plantații îngroșate - o tehnică de creștere a copacilor cu trunchiuri drepte Rezervația este un teritoriu cu restricții asupra activității economice în scopul conservării și reproducerii speciilor naturale de floră și faună Călirea este pregătirea treptată a unei plante pentru plantare în teren deschis Rezervație - un teritoriu în care activitatea economică este interzisă pentru a conserva și reproduce specii de floră și faună Menajerie - parte a parcului cu incinte pentru ținerea animalelor sălbatice și domestice; o tradiție care a apărut în timpul Imperiului Roman Plante de cereale, ornamentale - plante anuale sau perene care au fructe care se formează sub formă de spic O grădină zoologică este o zonă de regim special amenajată cu un peisaj natural sau artificial și împrejmuiri pentru păstrarea animalelor și păsărilor sălbatice Grădina zoologică joacă rolul unei instituții de învățământ științific popular, face parte din sistemul instituțiilor culturale și educaționale ale orașului Introducere - îmbogățirea compozițiilor dendrologice ale parcului prin replantarea plantelor din alte zone cu condiții naturale și climatice diferite Introducetorii sunt plante cultivate în afara ariei lor naturale de distribuție și pregătite pentru plantare în teren deschis în zonele învecinate Amenajarea peisagistică artificială este cultivarea de copaci, arbuști, specii de iarbă în oraș pentru a crea un habitat uman artificial de înaltă calitate Un sfert este o parte dintr-o zonă de pădure despărțită de poieni sau drumuri pentru confortul numărării plantelor și îngrijirii lor Container pentru plante - un recipient staționar sau portabil cu pământ pentru plantarea plantelor în scopul posibilei mișcări ale acestora Coroana copacului - partea superioară a copacului, formată din ramuri și frunze (ace) Labirint - o secțiune a parcului cu cărări complicate planificate, înconjurate de bosquete cu o coroană densă Inventarul peisajului - identificarea si evaluarea nivelului calitatilor artistice ale peisajului si trasarea pe planul plantatiilor care prezinta valoare si potential pentru dezvoltarea lor; tăierea plantelor bătrâne și bolnave Zona de pădure - este posibilă o zonă de pădure cu același model de vegetație, o matrice de foioase, conifere sau mixte Parcul forestier este unul dintre elementele structurii de planificare a orașului, specii de arbori cultivate pe un peisaj natural cu amenajarea inginerească a teritoriilor O centură de protecție sanitară a parcului forestier este unul dintre elementele obligatorii ale structurii de planificare a orașului, o zonă sanitară între zonele industriale și rezidențiale sau protecția unei zone urbane din partea sub vânt a unui peisaj de stepă, semidesertic sau deșert Liane - plante care au un trunchi lung și flexibil care se poate fixa independent pe pereții clădirilor, stâncilor, trunchiurilor de copaci; distinge între viță de vie cățărătoare, creț, agățată; utilizat pe scară largă în grădinărit vertical Plantari liniare - plantari de arbori sau arbusti, planificate in una sau mai multe linii in conformitate cu proiectul derulat: amenajare peisagistica alei, bulevarde, strazi Lugopark este unul dintre elementele arhitecturii peisagistice, un teritoriu cu un peisaj de stepă artificială sau naturală, cu elemente de amenajare inginerească și zone de recreere Lugopark poate fi folosit în scopuri științifice, culturale și educaționale Plantele bulboase sunt plante perene care au un mugure sub formă de bulb situat în sistemul radicular Lustgauz (germană) - un foișor de grădină ca un foișor mare, cu decor arhitectural luxuriant De la ' Arrayurile sunt plantații artificiale compacte de copaci sau arbuști pe o suprafață mare, majoritatea din aceeași specie Mediile monoculturale sunt plantații artificiale ale unui număr mare de forme ale aceluiași gen de plante (rozariuri, sirengarie etc ) Mulcirea este acoperirea solului gol cu turbă, humus, rumeguș și alte materiale organice pentru a îmbunătăți structura solului și a reține umiditatea Plantațiile artificiale sunt arbori, arbuști, specii de ierburi și flori plantate de om în scopuri specifice, menite să creeze un habitat de înaltă calitate Plantații publice - grădini și parcuri de tip deschis pentru recreerea locuitorilor din zonele populate, amenajarea străzilor, piețelor, piețelor din orașe și zonele rurale Plantații de utilizare limitată - grădini și parcuri ale instituțiilor, inclusiv cele de profil științific, precum arboretum, grădini botanice, pepiniere, ferme experimentale etc , care au restricții de utilizare a teritoriului pentru recreere, jocuri sportive Plantațiile cu destinație specială sunt plantații verzi care servesc ca zone speciale de protecție, întărirea pantelor de teren complex, malurile râurilor, canalelor etc Aceste plantații au o formă de proprietate de stat sau municipală Un parc național este un teritoriu al unei păduri naturale, peisaj de silvostepă, care are toate trăsăturile cele mai caracteristice pentru o anumită regiune geografică, unde există un regim de activitate economică limitată, alocarea unei zone de vizitare și recreere Parcul național are o formă federală de proprietate Norma de amenajare a teritoriului - standarde de stat stabilite pentru amenajarea zonelor urbane, indicatori cantitativi de plantare a plantelor de diferite tipuri pe teritoriul așezărilor în mp m pe hectar de suprafaţă urbană O oază este o zonă mică amenajată în condițiile lipsei de umiditate naturală a solului în zonele înconjurătoare Oazele sunt caracteristice deserturilor nisipoase sau argiloase, semi-deserturilor Sodding - o modalitate de aranjare a gazonului cu ajutorul sod plas optsprezece staniu recoltat în condiții naturale sau cultivat în condiții artificiale Anuale - plante cu un ciclu de dezvoltare de un an Sere (fr ) - o structură sub o acoperire translucidă cu un climat artificial pentru cultivarea plantelor tropicale și subtropicale, precum și a materialului săditor Un strat este un lăstar lateral înrădăcinat al unui copac sau arbust, separat de planta mamă pentru înrădăcinare în pământ Protecția peisajului natural în limitele urbane este un sistem de măsuri economice, administrative și juridice care limitează impactul antropic asupra peisajului natural din limitele urbane Monumentele arhitecturii grădinii și parcului sunt obiecte de artă a grădinii și parcurilor și arhitecturii peisagistice, care sunt exemple de referință în stilul lor Un parc (fr , din lat loc împrejmuit) este un obiect mare de arhitectură peisagistică, care are o suprafață însemnată, utilaje inginerești, amenajări și amenajări peisagistice cu roci predominant decorative Un parc englezesc este un ansamblu de parc care are o compoziție pitorească gratuită de plantări de copaci și arbuști în plantații individuale sau de grup, gazon, folosind dealuri și rezervoare naturale Un parc italian este un parc sau o grădină creată pe un teritoriu cu diferențe de înălțime ale parterrelor individuale, cu pante amenajate, platforme de vizualizare, elemente de forme arhitecturale mici și compoziții sculpturale parc chinezesc Principalul tip de parc chinezesc este grădina imperială, a cărei compoziție îmbină construcții geometrice ale compoziției, dorința de a aduce peisajul artificial cât mai aproape de cel natural; delimitarea teritoriului parcului prin bariere de apă, inclusiv ghirlande de lacuri, prin care se aruncă poduri; crearea de compoziții în miniatură, de cameră în parcuri, utilizarea pe scară largă a florilor Upland Park - un parc situat pe versanții munților sau a cheilor folosind peisajul natural și vegetația naturală nouăsprezece Parcul Parterre - amenajarea unui parc, gradina sau gradina de flori pe teritoriul fara diferente de relief, folosind compozitii simetrice corecte din punct de vedere geometric formate pe un relief plat Parcul natural este un peisaj natural forestier cu echipamente inginerești ale teritoriului și amenajarea teritoriului Un parc francez obișnuit este o formă clasică de arhitectură peisagistică cu utilizarea parterrelor, simetria și geometria formelor compoziționale, chenarele, chenarele, bosquetele de forme liniare din arbuști tăiați Parc terasat - un parc situat pe un peisaj complex terasat artificial, folosind diferențele de cotă pentru a crea compoziții de peisaj Parcul conacului - un parc de uz individual la o proprietate rurală sau urbană Parcul Japonez - Arhitectura japoneză antică și modernă se caracterizează prin forme miniaturale și simbolism Principalele calități ale parcului japonez sunt arta și autenticitatea naturală Pepinierele de arbori și arbuști sunt întreprinderi specializate pentru producția de material săditor pentru amenajarea zonelor urbane, care pot fi amplasate atât în formă de proprietate municipală, cât și privată Aspectul parcului, grădinii - un proiect arhitectural și peisagistic, o imagine a unui parc sau a unei compoziții de grădină, oferind echipamente de inginerie, amenajare și amenajare a teritoriului Plantație (din lat ) - un teritoriu pentru cultivarea monoculturii Platband (germană) - încadrarea florilor parterelui de grădină (gazon), una dintre cele mai comune tehnici de arhitectură a grădinii și a parcului Tipuri de ierburi de acoperire a solului - ierburi care se strecoară de-a lungul suprafeței pământului, formând o acoperire densă și continuă pe teritoriul întregii zone alocate gazonului Principii de selecție a plantelor pentru plantații artificiale: — ecologic; - tipologic, sau fitocenologic; - sistematic; - decorative Iaz (baraj) - un rezervor artificial, amenajat prin reglarea debitului unui pârâu, râu douăzeci Rabat (arabă) - tradus literal ca „grădină” sau „oraș grădină” Orașul Rabat este capitala Marocului Rabatka (arabă) - flori sau iarbă ornamentală plantată într-o singură linie pentru a delimita un gazon sau un pat de flori O comunitate de plante este un set de specii de plante dintr-o anumită zonă a teritoriului care creează un ecosistem de plante Regenerare (lat ) - refacerea celor pierdute anterior din cauza impactului antropic al comunității de plante dintr-o anumită zonă Un parc obișnuit (grădină) este una dintre formele clasice de artă a grădinăritului Este caracteristic că legile simetriei și geometriei formelor sunt utilizate în compoziția unui parc obișnuit Zona de agrement este un teritoriu alocat și echipat pentru recreere pe termen scurt sau lung a populației, unul dintre elementele obligatorii ale structurii de planificare a orașului Relic (lat ) - reprezentanți unici ai florei, păstrați în lumea modernă a plantelor din epocile anterioare Rikka (japonez) - o școală de ikebana - arta de a aranja un buchet de flori Riyadh (araba) - denumirea comună pentru o grădină de flori în arta peisajului maur, comună în țările din Magreb și Orientul Mijlociu, Riad - capitala statului Arabiei Saudite din Peninsula Arabă Un gen este un grup de plante strâns înrudite care au caracteristici comune Rockery - utilizarea pietrei naturale de diferite rase, forme, culori pentru a crea compoziții peisagistice cu puțină amenajare a teritoriului Grove - plantare în grup de plante din aceeași specie (de exemplu, mesteacăn, pin, fag etc ) O grădină este un mic parc, în mare parte plantat cu pomi și arbuști ornamentali sau fructiferi Grădina cu înflorire continuă - specii special selectate de copaci, arbuști și ierburi care înfloresc secvenţial în timpul sezonului de vegetație Saiho-ji (jap ) - grădină de mușchi Zona verde de protecție sanitară - o zonă care separă o întreprindere industrială de o zonă de agrement sau rezidențială, plantată cu copaci și arbuști , m Diametrul coroanei până la , m Rezistent la îngheț, rezistent la secetă Înflorește în august-septembrie Flori roz, parfumate Inflorescențele sunt mari Coroana este întinsă, densă Extrem de decorativ Frunzele sunt mici Se recomandă utilizarea: - in perdele; - în borduri; - în rockeries Răspândirea căldurii „Lyohesse” Speranța de viață de până la ani Inaltime maxima pana la , m Diametrul coroanei pana la , m Rezistent la inghet, rezistent la seceta Înflorește în iulie-septembrie, flori albe Inflorescențele sunt medii, sub formă de clopoței Coroana este ghemuită, răspândită, densă, frunzele sunt mici Extrem de decorativ Se recomandă utilizarea: - in perdele; - în borduri; - în rockeries Struguri de Amur Arbust de liana Speranța de viață de până la ani Lungimea maximă a viței de vie este de până la m Este rezistent la îngheț, iubitor moderat de umiditate Calitățile decorative sunt bune Se recomandă utilizarea în grădinărit vertical Struguri sălbatici cu cinci foi (de fetiță) Speranța de viață de până la ani Lungimea maximă a viței de vie este de până la m Este rezistent la îngheț, iubitor moderat de umiditate Înflorește în iulie-august, frunzele sunt mari, coroana este densă Se pretează bine la formarea artificială Calitățile decorative sunt bune Se recomandă utilizarea în grădinărit vertical Bast de lup (fruc de lup comun) "Daphne mezereum" Perioada de vegetație până la de ani Inaltime maxima pana la m Diametrul coroanei pana la m Rezistent la inghet, rezistent la seceta Coroana are formă neregulată, liberă, frunzele sunt medii Înflorire în aprilie, flori albe, fructe roșii, ciucuri Extrem de decorativ Se recomandă utilizarea: - solitari; - in grupuri; - în rockeries Hamamelis mediu "Goldzauber" Speranța de viață de până la de ani Inaltime maxima pana la m Diametrul coroanei pana la m Rezistent la inghet, rezistent la seceta Înflorire în martie, flori portocalii, medie Coroana este densă, rotunjită, se pretează bine la formarea artificială, calitățile decorative sunt foarte mari Se recomandă utilizarea: - ca solitare; - în stânci amenajate; - in perdele; - in plantari de grup; - în bosquets Otrăvitoare Hibiscus „Full Moop” Speranța de viață de până la ani Înălțime maximă până la , m Diametrul coroanei până la m Înflorire în august-octombrie Flori galbene, mari, solitare Coroana este densă, rotunjită Susceptibil de formare artificială Extrem de decorativ Se recomandă utilizarea: - ca solitare; - in perdele; - în bosquets Hibiscus „Ross Estey” Speranța de viață de până la ani Înălțime maximă până la , m Diametrul coroanei până la m Înflorind în august-octombrie, florile sunt roșii, mari, solitare Coroana este rotundă, densă, se pretează bine formării artificiale Extrem de decorativ Se recomandă utilizarea: - ca solitare; - in perdele; - în bosquete; - în aterizări obişnuite Hibiscus sirian „Hamabo” Speranța de viață ani Înălțimea maximă până la , m Diametrul coroanei până la m Înflorire în august - octombrie, flori liliac, mari, solitare Coroana este rotundă, densă, se pretează bine formării artificiale Se recomandă utilizarea: - ca solitare; - in perdele; - în bosquete; - în aterizări obişnuite Hortensie cu frunze mari "Saxefloral" Speranța de viață de până la ani Înălțime maximă până la , m Diametrul coroanei până la , m Înflorește în iulie-octombrie, florile sunt liliac, inflorescențe mari, rotunjite Coroana este înaltă, rotunjită, densă, se pretează bine formării artificiale Frunzele sunt mari Se recomandă utilizarea: - ca solitare; - in perdele; - în amenajarea rockeries; - în matrice; - în bosquete; - în borduri Hydrangea paniculata "Grandiflora" Speranța de viață de până la ani Inaltime maxima pana la m Diametrul coroanei pana la m Înflorire în iunie-octombrie, flori liliac, inflorescențe mari Coroana este rotundă, ghemuită, densă, se pretează bine formării artificiale Extrem de decorativ Se recomandă utilizarea: - ca solitare; ' - in perdele; - în bosquete; - în aterizări obişnuite Acțiune grațioasă "Deutzia gracilis" Speranța de viață de până la ani Înălțime maximă până la m Diametrul coroanei până la m Rezistent la îngheț, moderat iubitor de umezeală Înflorire în iunie-iulie, flori albe, inflorescențe medii Coroana este rotundă, densă, se pretează bine formării artificiale Calitățile decorative sunt foarte mari Se recomandă utilizarea: - ca gard viu; - ca bosquete; - ca frontiere; - in perdele; - în stânci amenajate; - în aterizări obişnuite Derain alb siberian „Sibirica” Speranța de viață de până la de ani Înălțimea maximă este de până la m Este rezistent la îngheț, rezistent la secetă Înflorește în mai-iulie, florile sunt albe, în inflorescențe mari, coroana este rotundă, densă, se pretează bine formării artificiale Extrem de decorativ Se recomandă utilizarea: - ca gard viu; - în bosquete; - in perdele; - pentru a întări solul Derain roșu Speranța de viață de până la de ani Înălțimea maximă este de până la m Este rezistent la îngheț, iubitor de umezeală Înflorind în mai-iulie, florile sunt roșii, în inflorescențe mari Coroana este rotunjită, se pretează bine formării artificiale Calitățile decorative sunt ridicate Se recomandă utilizarea: - ca gard viu; - in perdele; - în matrice; - în aterizări obişnuite Derain mascul "Variegata" Speranța de viață de până la de ani Înălțime maximă până la m Diametrul coroanei până la m Rezistent la îngheț, iubitor de umezeală Înflorire în aprilie-mai, flori galbene, inflorescențe mari Coroana este rotunjită, liberă, se pretează bine formării artificiale Extrem de decorativ Se recomandă utilizarea: - ca gard viu; - in perdele; - în matrice; ' - în aterizări obişnuite Vopsea de aur „Royal Gold” Durata de viata pana la de ani Înălțime maximă până la m Diametrul coroanei până la m Rezistent la îngheț, moderat iubitor de umezeală Înflorind în iunie-august, florile sunt galbene, sub formă de inflorescențe piramidale mari, coroana este rotunjită, liberă Se recomandă utilizarea: - ca solitare; - in perdele; - ca gard viu; - ca bosquete; - ca frontiere Caprifoi alpin Speranța de viață de până la de ani Inaltime maxima pana la m Diametrul coroanei pana la m Rezistent la inghet, rezistent la seceta Înflorire în mai-iulie, flori roz, inflorescențe medii Coroana este densă, rotunjită, se pretează bine formării artificiale Calitățile decorative sunt ridicate Se recomandă utilizarea: - ca solitare; - in perdele; - ca gard viu; - în bosquets Caprifoi cret Speranța de viață de până la de ani Inaltime maxima pana la m Înflorind în iulie, florile sunt albe, inflorescențe medii Lianoid Calitățile decorative sunt ridicate Se recomandă utilizarea în grădinărit vertical Caprifoi Speranța de viață de până la de ani Înălțimea maximă până la m Diametrul coroanei până la m Rezistent la iarnă, rezistent la secetă Înflorește în luna mai, florile sunt galbene, inflorescențe medii Coroana este rotundă, densă, susceptibilă de formare artificială Calitățile decorative sunt foarte mari Se recomandă utilizarea: - ca solitare; - în aterizări obișnuite; - ca gard viu; - în bosquets Caprifoi albastru Speranța de viață de până la de ani Înălțimea maximă a coroanei este de până la m Rezistent la îngheț Moderat higrofil Înflorire în luna mai, flori crem, inflorescențe medii Coroana este rotundă, densă, se pretează bine formării artificiale Calitățile decorative sunt ridicate Se recomandă utilizarea: - ca gard viu; - ca bosquete; - in perdele; - ca aterizări obişnuite Caprifoi comestibil Speranța de viață de până la de ani Înălțimea maximă a coroanei este de până la m Diametrul coroanei este de până la m Este rezistentă la îngheț, moderat iubitoare de umiditate Înflorind în mai-iunie, florile sunt galbene, abundente, inflorescențe medii Coroana este rotundă, densă, se pretează bine formării artificiale Calitățile decorative sunt ridicate Recomandat a fi folosit ca: - gard viu; - bosquete; - borduri; - aterizări simple și obișnuite caprifoi tătar Speranța de viață de până la de ani Inaltimea maxima este de pana la m Coroana este rotunjita, pana la m in diametru Rezistenta la inghet, rezistenta la seceta Înflorire mai-iunie, flori abundente, roz, mici Coroana este rotundă, densă, se pretează bine formării artificiale Extrem de decorativ Se recomandă utilizarea: - ca solitare; - in perdele; - ca gard viu; - în bosquets sunătoare Speranța de viață de până la ani Înălțimea coroanei până la , m Diametru până la , m Înflorește în iulie-septembrie, florile sunt galbene, mici, solitare Coroana este ghemuită, densă, susceptibilă de • formare artificială Frunzele sunt mici Decorativ Recomandat a fi folosit ca: - matrice; - borduri; - amenajarea stâncilor Salcie Speranța de viață de până la de ani Inaltime maxima pana la m Rezistent la inghet, iubitor de umezeala Înflorire în martie Coroana este densă, ramurile sunt lungi, flexibile, plângătoare Se recomandă utilizarea: - ca solitare; - in perdele; - în matrice; la plantarile obisnuite Salcie de mlaștină în formă de migdal Speranța de viață de până la de ani Inaltime maxima pana la m Rezistent la inghet, iubitor de umezeala Înflorire în martie Calitățile decorative sunt ridicate Susceptibil la formarea artificială a coroanei Se recomandă utilizarea: - ca solitare; - in perdele; - în matrice; - în aterizări obişnuite Salcie mov Speranța de viață de până la de ani Inaltime maxima pana la m Înflorire iarna și primăvara devreme - în martie Ramurile sunt portocalii-roșii Calitățile decorative sunt ridicate Se recomandă utilizarea: - ca matrice; - în aterizări obișnuite; - în garduri vii Irga netedă "Amilanchier laevis" Speranța de viață de până la de ani Inaltime maxima pana la m Rezistent la inghet, iubitor de umezeala Înflorind în luna mai, florile sunt medii, albe, în inflorescențe mari, coroana este înaltă, rotunjită, densă Se pretează bine la formarea artificială Calități decorative înalte Se recomandă utilizarea: - ca solitare; - in perdele; — într-un gard viu Irga a înţepat Speranța de viață de până la de ani Înălțimea maximă până la m Rezistent la îngheț, moderat iubitor de umiditate Înflorire în luna mai Calitățile decorative sunt ridicate Recomandat a fi folosit ca: - gard viu; - bosquets Kalina „Buldenezh” („glob de zăpadă”) Speranța de viață de până la de ani Înălțimea maximă este de până la m Este rezistent la îngheț, iubitor de umezeală Înflorind în mai-iunie, florile sunt albe, mici, mari inflorescențe sferice Coroana este joasă, densă, rotunjită Calitățile decorative sunt ridicate Se recomandă utilizarea: - ca solitare; - ca bosquete; - în matrice; - în aterizări obişnuite Viburnum dentatum Speranța de viață de până la de ani Inaltime maxima pana la , m Înflorind în mai-iunie, florile sunt albe, mici, inflorescențe mari Coroana este joasă, rotunjită Calitățile decorative sunt ridicate Susceptibil la formarea artificială a coroanei Se recomandă utilizarea: - ca solitare; - in perdele; - în bosquete; - în aterizări obișnuite; - în matrice Cotoneaster genial Speranța de viață de până la de ani Inaltime maxima pana la m Înflorind în mai-iunie, florile sunt mici, roz Recomandat a fi folosit ca: - perdea; - gard viu; - bosquets Cotoneaster orizontal Durata sezonului de vegetație este de până la m Înălțimea maximă este de , m Diametrul coroanei este de până la , m Rezistent la iarnă, rezistent la secetă Înflorire în mai-tsyule, flori roz, mici solitare Coroana este densă, cu ramuri asemănătoare biciului Susceptibil la formarea artificială a coroanei Recomandat a fi folosit ca: - borduri; - matrice; - în stânci amenajate Otrăvitoare! Cotoneaster comun Perioada de vegetație până la de ani Înălțime maximă până la m Diametrul coroanei , m Rezistent la iarnă, rezistent la secetă Înflorire în mai-iulie, flori roz Calitățile decorative sunt bune Se recomandă utilizarea: - ca gard viu; - in perdele; - în matrice Maple riverside "Ginnla" Perioada de vegetație până la de ani Inaltime maxima pana la m Diametrul coroanei pana la m Rezistent la inghet, rezistent la seceta Înflorește în iunie, florile sunt mici, galbene Susceptibil la formarea artificială a coroanei În septembrie-noiembrie, frunzele devin roșii aprinse Se recomandă utilizarea: - ca gard viu; - în perdele Tatar de arțar (tătar) Perioada de vegetație până la de ani Înălțimea maximă este de până la m Coroana este densă Rezistent la îngheț, rezistent la secetă Înflorește în luna mai, florile sunt albe, parfumate Se recomandă utilizarea: - ca gard viu; - în perdele Agrișe „Grune Riesen” Perioada de vegetație până la de ani Înălțime maximă până la m Diametrul coroanei până la m Rezistent la îngheț, moderat iubitor de umezeală Înflorește în aprilie-mai, florile sunt roz Se recomandă utilizarea: - ca frontiere; - în perdele Cireș de dafin „Otto Luyken” Perioada de vegetație până la de ani Înălțime maximă până la m Diametrul coroanei până la m Nu este rezistent la îngheț Înflorind în aprilie-mai, florile sunt albe, mici, mari inflorescențe piramidale Coroana este rotunjită, densă, frunzele sunt medii Extrem de decorativ Recomandat a fi folosit ca: - gard viu; - aterizări obișnuite Cinquefoil roșu sânge Perioada de vegetație până la ani Inaltime maxima pana la , m Înflorind în iulie-august, florile sunt roșii, medii, solitare Se recomandă utilizarea: - ca gard viu; - ca rabatok; - ca frontiere; - în matrice Alun comun Perioada de vegetație până la de ani Înălțimea maximă este de până la m Este rezistent la îngheț, iubitor moderat de umiditate Înflorire în martie-aprilie, amenti verzi, frunze mari, coroană rotunjită, densă, se pretează bine formării artificiale Se recomandă utilizarea: - ca solitare; - in perdele; - pentru dispozitivul din culise; - în aterizări obişnuite Goof cu frunze înguste Perioada de vegetație până la de ani Inaltime maxima pana la m Diametrul coroanei pana la m Rezistent la inghet, rezistent la seceta Înflorire în iunie-iulie, flori mici galbene, inflorescențe mici Coroana este neregulată ca formă, liberă, frunzele sunt medii, înguste, de culoare măsline Se recomandă utilizarea: - ca solitare; - in perdele; - ca gard viu Sfinte Magonia Perioada de vegetație până la de ani Inaltime maxima pana la m Diametrul coroanei pana la , m Înflorește în aprilie - mai, florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: - borduri; - amenajarea stâncilor; - aterizări obișnuite Ienupăr cazac „Tamariscifolia” Speranța de viață până la de copii Înălțime maximă până la , m Diametrul coroanei până la , m Evergreen Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; — culturi în container; - în rockeries Ienupăr chinezesc „Plumosa Aurea” Speranța de viață de până la de ani Înălțimea maximă până la , m Diametrul coroanei până la , m Planta veșnic verde cu o nuanță aurie a coroanei Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; — culturi în container; - în rockeries Ienupăr mediu Speranța de viață de până la de ani Înălțimea maximă până la , m Diametrul coroanei până la , m O plantă veșnic verde cu o nuanță de salată-galben a coroanei Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - aterizări obișnuite; — culturi în container; - în rockeries Cătină Perioada de vegetație până la ani Inaltime maxima pana la m Diametrul coroanei pana la m Coroana este de forma corectă, liberă, frunzele sunt mici, înguste, de culoare măsline, ramurile sunt înțepătoare Se recomandă utilizarea: - ca gard viu; - în perdele Holly Holly "Argentea Marginata" Perioada de vegetație până la de ani Inaltime maxima pana la m Diametrul coroanei pana la m Înflorind în mai-iulie, florile sunt albe, mici, solitare Coroana de formă conică corectă, densă Se recomandă utilizarea: - ca solitare; - in perdele; - ca gard viu Pieris japonez Perioada de vegetație până la de ani Înălțime maximă până la , m Diametrul coroanei până la m Înflorind în martie-mai, florile sunt mici, albe, în inflorescențe racemozate mari Coroana este rotunjită, densă, frunzele sunt medii Se pretează bine la formarea artificială a coroanei Se recomandă utilizarea: - ca solitare; - in perdele; - ca stânci peisagistice Bujor arbust „Banqet” Perioada de vegetație până la de ani Înălțime maximă până la m Diametrul coroanei până la , m Rezistent la îngheț, moderat iubitor de umezeală Înflorind în mai-iunie, florile sunt mari, roșii, solitare Coroana este rotunjită, densă Se recomandă utilizarea: - ca solitare; - in perdele; - ca matrice; - ca aterizări obişnuite Bujor arbust Rock's Variety Speranța de viață de până la de ani Înălțime maximă până la m Diametrul coroanei până la , m Înflorind în mai-iunie, florile sunt mari, albe, solitare Coroana este rotunjită, densă Se recomandă utilizarea: - ca solitare; - in perdele; - ca aterizări obişnuite Arhitectura peisagistică Pyracantha roșu aprins „Golden Chamer” Speranța de viață de până la de ani Inaltime maxima pana la m Diametrul coroanei pana la m Înflorește în mai-iunie, flori de portocal Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - aterizări obișnuite Mătură paniculată Perioada de vegetație până la de ani Inaltime maxima pana la m Diametrul coroanei pana la m Înflorește în mai-iunie, florile sunt galbene, medii, abundente Coroana are formă neregulată, liberă, frunzele sunt medii Se recomandă utilizarea: - ca aterizări obișnuite; - ca matrice; - în perdele Mătură mov Perioada de vegetație până la de ani Inaltime maxima pana la , m Diametru coroana , m Înflorire mai-iunie, flori abundente, roșii, mari, solitare Crohn formă neregulată, liberă Se recomandă utilizarea: - ca solitare; - ca perdele; - ca aterizări obişnuite Rododendron „Corneille” Perioada de vegetație până la de ani Inaltime maxima pana la m Diametrul coroanei pana la m Înflorind în aprilie-mai, florile sunt roz, mari, inflorescențe Coroana este în formă de turn, densă, frunzele sunt medii Se recomandă utilizarea: - ca aterizări obișnuite; - ca stânci peisagistice; - în perdele Rododendron „PJ Mezitt” Perioada de vegetație până la de ani Inaltime maxima pana la m Diametrul coroanei pana la m Înflorind în aprilie, florile sunt roz, mari, inflorescențe abundente Coroana este în formă de turn, densă Se recomandă utilizarea: - ca solitare; - in perdele; - în stânci amenajate; - ca frontiere Rododendron japonez „Frumusețe portocalie” Perioada de vegetație până la de ani Inaltime maxima pana la m Diametrul coroanei pana la m Înflorire în aprilie-mai, flori portocalii, inflorescențe mari Coroana este rotunjită, densă Se recomandă utilizarea: - ca solitare; - in perdele; - în stânci amenajate; - ca frontiere Hibrid de trandafiri "Ave Magia" Perioada de vegetație până la ani Înălțimea maximă până la , m Diametrul coroanei până la , m Înflorire în mai-septembrie, flori de ceai, mari Se recomandă utilizarea: - ca solitare; - in perdele; - ca aterizări obişnuite Hibrid de trandafir "Lawinia" Perioada de vegetație până la ani Inaltime maxima pana la m Diametrul coroanei pana la m Înflorire în mai-septembrie, flori roz Se recomandă utilizarea: - ca solitare; - ca matrice; - in perdele; - ca frontiere Cifis Arborele relicve, crește în zonele subtropicale umede Perioada de vegetație este de până la de ani În zona cu climă temperată, se dezvoltă ca un arbust cu creștere scăzută Coroana este densă, veșnic verde, se pretează bine formării artificiale Calitățile decorative sunt ridicate Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - bosquete; - borduri; - aterizări obișnuite; - matrice Liliac comun Perioada de vegetație până la de ani Înălțimea maximă este de până la m Este rezistent la îngheț, iubitor moderat de umiditate Înflorind în mai-iunie, florile sunt albe, roz, liliac deschis și închis Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - matrice; - aterizări obișnuite; - borduri; - bosquets Sirena persană Perioada de vegetație până la de ani Înălțimea maximă este de până la m Este rezistent la îngheț, iubitor moderat de umiditate Înflorește în mai - iunie, florile sunt albe, roz, liliac deschis, liliac închis, dublu Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - matrice; - aterizări obișnuite; - borduri; - bosquets Coacăz alb Speranța de viață de până la de ani Inaltime maxima pana la m Diametrul coroanei pana la m Înflorește în luna mai, florile sunt galbene, mici, abundente Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - aterizări obișnuite; - bosquets Coacăz roșu Speranța de viață de până la de ani Inaltime maxima pana la m Diametrul coroanei pana la m Înflorește în luna mai, florile sunt galbene, mici, abundente Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - aterizări obișnuite; - borduri Coacăze roșii „Rondom” Speranța de viață de până la de ani Inaltime maxima pana la m Diametrul coroanei pana la m Înflorește în mai, florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - aterizări obișnuite; - borduri Coacăze negre „Cassis de Dijon” Speranța de viață de până la de ani Inaltime maxima pana la m Diametrul coroanei pana la m Înflorește în luna mai, florile sunt galbene, mici, abundente Se recomandă utilizarea ca plantări de grup Coacăze negre „Leandru” Speranța de viață de până la de ani Inaltime maxima pana la m Diametrul coroanei pana la m Înflorește în luna mai, florile sunt galbene, mici, abundente Se recomandă utilizarea ca plantări de grup Snowberry rotunjit Speranța de viață de până la de ani Înălțime maximă până la , m Diametrul coroanei până la , m Înflorește în septembrie - octombrie, roz Se recomandă utilizarea ca aterizări obișnuite Spirea Vangutta Speranța de viață de până la de ani Înălțime maximă până la , m Diametrul coroanei până la m Înflorește în mai-iunie, flori albe Recomandat a fi folosit ca: - culise; - aterizări obișnuite Spirea japoneză „Little Princess” Speranța de viață de până la de ani Înălțime maximă până la , m Diametrul coroanei până la m Înflorire în iunie-iulie, flori roz Recomandat a fi folosit ca: - aterizări obișnuite; - borduri; - bosquets Tamarisc cu patru stamine Speranța de viață de până la ani Înălțimea maximă până la , m Diametrul coroanei până la m Înflorire în iunie - iulie, flori liliac Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - aterizări obișnuite; - un gard viu Chaenomeles superb "Nicoline" Speranța de viață de până la de ani Inaltime maxima pana la , m Diametru coroana , m Înflorește în octombrie, flori portocalii Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - aterizări obișnuite Coroană portocalie simulată Speranța de viață de până la de ani Inaltime maxima pana la m Diametrul coroanei pana la m Înflorește în iunie, flori albe Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - aterizări obișnuite Mock portocală Lemoine "Erectus" Speranța de viață de până la de ani Inaltime maxima , m Diametru coroana m Înflorește în iunie-iulie, flori albe Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - aterizări obișnuite ANUALE Aster anual „Petito NeIIYai” Durata sezonului de vegetație este de an Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-octombrie Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri; - culturi containere Aster anual „Rotrop Wie” Durata sezonului de vegetație este de an Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-octombrie Florile sunt albastre Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri; - culturi containere Astra anuală „Rotrop Prachtmischung Durata sezonului de vegetație este de an Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-octombrie Florile sunt roșii Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri; - culturi containere Gălbenele respinse de „Voiego” Durata sezonului de vegetație este de an Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-octombrie Florile sunt portocalii Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri; — culturi în container; - rabatok Zinnia Orez Flori Gălbenelele au respins „Orange Sophia” Durata sezonului de vegetație este de an Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-octombrie Florile sunt portocalii Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri; — culturi în container; - rabatok Gălbenele verticale „Calando Deep Orange Durata sezonului de vegetație este de an Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-octombrie Florile sunt portocalii Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - aterizări containere; - borduri Gălbenele verticale „Monede de aur” Durata sezonului de vegetație este de an Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-octombrie Florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; — culturi în container; - rabatok, borduri Gălbenele cu frunze subțiri „Golden gem” Durata sezonului de vegetație este de an Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-septembrie Florile sunt portocalii Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; — culturi în container; - borduri; - plante parfumate; - în rockeries Cleome „Helen Campbell” Durata sezonului de vegetație este de an Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-octombrie Florile sunt albe Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - culturi containere Lobularia marine „Snow Cristals” Durata sezonului de vegetație este de an Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie-mai Florile sunt albe Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; — culturi în container; - rabatok Shirley mac Durata sezonului de vegetație este de an Înălțime , m Diametru coroană , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: iunie-august Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - culturi containere Malopa (gaura) Durata sezonului de vegetație este de an Inaltime , - m Diametru coroana pana la , m Perioada de înflorire: iulie-septembrie Flori violet, roz, alb Se recomandă utilizarea ca plantări de grup Crizantemă cu chilă „Chrysanthemum carinatum” Durata sezonului de vegetație este de an Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-septembrie Florile sunt portocalii Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - borduri; - culturi containere „Bufonii de la Curtea Monarhului” cu chiliță de crizantemă Durata sezonului de vegetație este de an Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-septembrie Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - borduri; - culturi containere Salvie genială „Cleopatra” Durata sezonului de vegetație este de an Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-septembrie Florile sunt roșii Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; — culturi în container; - în rabatka BIENII ŞI TREI ANI panseluțe „Viola wittrockiana” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-septembrie Florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - în rockeries; - culturi containere Armeria litoral "Armeria maritima" Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iulie Flori roz, alb, roșu Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; — culturi în container; - în rockeries Hibrid de verbena Perioada de vegetație până la ani Inaltime , - , m Diametru coroana , - , m Perioada de înflorire: mai-iunie Flori albe, roșii, violet, roz Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri Hibridul de captare „Crimson Star” Durata sezonului de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: mai-iunie Florile sunt roz Se recomandă utilizarea ca plantări de grup Hibrid de captare „Mrs Scott Elliott” Durata sezonului de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: mai-iulie Florile sunt galbene Se recomandă utilizarea ca plantări de grup Bazinul de captare albastru "Aquilegia caerulea" Durata sezonului de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: mai-iunie Flori de liliac Se recomandă utilizarea ca plantări de grup Bazinul canadian „Aquilegia canadensis” Durata sezonului de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: mai-iunie Florile sunt roșii Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri; — culturi în container; - în rockeries Garoafa turceasca "Dianthus barbatus" Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri Delphinium "Rissoio" Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Florile sunt albastre Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup Knifofia boabe „Express” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: august-octombrie Florile sunt portocalii Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup Mullein „Album” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-septembrie Florile sunt albe cinci Se recomandă utilizarea ca plantări de grup Meconopsis mare „Branklyn” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-august Florile sunt albastre Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - în rockeries Meconopsis Cumbrian Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-august Florile sunt portocalii Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - în rockeries Euphorbia multicolor "Euphorbia polychroma" Durata sezonului de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: aprilie-mai Florile sunt galbene Se recomandă utilizarea ca plantări de grup Digitalis purpurea Durata sezonului de vegetație este de ani t Înălțime , m Diametru coroană , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: iunie Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - plante medicinale Pădurea nu mă uita „Myosotis sylvatica” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iunie Florile sunt albastre Se recomandă utilizarea ca materiale de acoperire a solului Hibridul Penstemon „Pink Endurance” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; — culturi în container; - în rockeries Mușețel de grădină „Wirral Supreme” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-august Florile sunt albe Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri Rudbeckia păros „Marmeladă” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-septembrie Florile sunt portocalii Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri „Arkwright Ruby” cu coarne violet Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-septembrie Florile sunt roșii Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; — culturi în container; - în rockeries „Azure Віе” cu coarne violet Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-septembrie Florile sunt albastre Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; — culturi în container; - în rockeries „Lord Nelson” cu coarne violet Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-septembrie Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; — culturi în container; - în rockeries PERENII Izvorul Adonis Perioada de vegetație este de de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie-mai Florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - plante medicinale; - în rockeries Acant înțepător Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-august Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup Astilbe Arends „Valul de mireasă” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt albe, în inflorescențe piramidale Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - compoziții în apropierea apei; - în rockeries Astilbe Arends „Deutschland” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Florile sunt albe, în inflorescențe piramidale Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - in plantari de grup; - în compoziții apropiate de apă; - în rockeries Astilbe Arends „Federsee” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-august Florile sunt roșii Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - în rockeries; - în compoziţii aproape de apă Astilbe Arends "Red Sentinel" Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-august Florile sunt roșii Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - în rockeries; - în compoziţii aproape de apă Astilba hibrid „Egіsa” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - în rockeries; - în compoziţii aproape de apă Astilba hibrid „Europa” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - în rockeries; - în compoziţii aproape de apă Astilbe chineză „Ritia” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - plantatii de acoperire a solului; - aterizări de grup; — culturi în container; - în rockeries Astilbe simpleleaf "Dunkellachs" Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: august-septembrie Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - culturi containere Astilba simplefolia "Sprite" Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - tenii; — culturi de grup; — culturi în container; - în rockeries Astilbe Thunberg „Straussenteder” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - culturi containere Astra "Triumph" Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - în rockeries Aster alpin Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iunie Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - plante parfumate; - în rockeries Aster alpin „Albuș” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iunie Flori albe, mov Singur, dimensiune medie Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - plante parfumate; - în rockeries Heather aster Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: septembrie-noiembrie Flori albe, solitare, mici Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - rabatok Aster albăstrui „Berggarten” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: august-septembrie Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - în rockeries; - aterizări containere; - borduri aster italian Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri; — culturi în container; - în rockeries Aster italian „Weltfreide” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: august-septembrie Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri Tufa de aster Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: septembrie-octombrie Flori albastre, roșii, medii, solitare Recomandat a fi folosit ca: - tenii; > - aterizări de grup; - borduri; — culturi în container; - în rockeries Arbust de astra „Albuș” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: august-octombrie Flori albe, solitare, medii Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri; — culturi în container; - în rockeries Aster New England „Harrington’s Pink” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: august-septembrie Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - borduri Aster nou belgian Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: septembrie-octombrie Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - borduri Astra Freekarta „Minunea lui Staffa” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-noiembrie Florile sunt albastre Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri Asfodelina Crimeea Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iunie Florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - plante parfumate; - în rockeries hibrid Badan „Silberlicht” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie-mai Florile sunt albe, mici, inflorescențe mari Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - plante medicinale; - în rockeries Badan cu frunze de inimă „Rigrigea” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie-mai Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - bucătar de plantare de grup; - plante medicinale; - în rockeries; - în matrice Baptisia de Sud Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup Perivinca mai mica Perioada de vegetație este de de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie-iunie Florile sunt albastre Recomandat a fi folosit ca: - plantatii de acoperire a solului; - aterizări containere; - plante medicinale; - în rockeries Otrăvitoare Butterbur japoneză Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: martie-aprilie Florile sunt verzi Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri; - compoziții în apropierea apei Brunner cu frunze mari Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie-mai Florile sunt albastre Recomandat a fi folosit ca: - plantatii de acoperire a solului; - aterizări de grup; - borduri; — culturi în container; - în rockeries Buzulnik dintat Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - compoziții în apropierea apei; - borduri Buzulnik din Przewalski Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Flori galben auriu Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup Wallenstein gravitează Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie-mai Florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri; — culturi în container; - în rockeries Vancouveria cu șase stele Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: - plantatii de acoperire a solului; - în rockeries Muntele de flori de colț „Parham” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iunie Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - aterizări containere; - plante parfumate Floarea de colț albită Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; — culturi în container; - plante parfumate; - în rockeries Busuioc apa-frunze Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iunie Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - plante parfumate Loosestrife de lacramioare Perioada de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Perioada de înflorire: iulie Florile sunt albe Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri Loosestrife inventat Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iulie Florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: - acoperire a solului; - în rockeries Loosestrife pete Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-august Florile sunt galbene Se recomandă utilizarea ca plantări de grup Veronica mare Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Florile sunt albastre Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri; — culturi în container; - în rockeries Genţiană Veronica Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iulie Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - în rockeries Veronica longifolia Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Flori de liliac Se recomandă utilizarea ca plantări de grup Veronica spiky „Heidekind” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - rabatok; - în rockeries Veronica cu părul cărunt Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - plantatii de acoperire a solului; — culturi în container; - în rockeries Anemonă de stejar Perioada de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: aprilie-mai Flori albe, medii, solitare Recomandat a fi folosit ca: - acoperire a solului; - aterizări de grup Anemonă de pădure Perioada de vegetație este de ani Înălțime , - , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: aprilie-mai Florile sunt albe, cu cinci petale, solitare, mari Recomandat pentru utilizare în rockeries Anemona Hubei Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: august-octombrie Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri Captare în formă de evantai Durata sezonului de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: mai-iunie Florile sunt albastre Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; — culturi în container; - în rockeries Volzhanka dioic Perioada de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Perioada de înflorire: iunie Florile sunt galben deschis Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - borduri Corb alb Perioada de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: mai-iunie Florile sunt albe, mici în raceme Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - plante medicinale Corb roșu Perioada de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: mai, august, septembrie Florile sunt inflorescențe albe, roșii, mici, racemose Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - plante medicinale Gaillardia spinosa "Bay Coie" Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-septembrie Flori roșii, portocalii Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; — culturi în container; - în rockeries; - în rabatka Hibrid de garoafa "Aqua" Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iulie Flori albe, medii, solitare Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri; - plante parfumate; - culturi containere Garoafa pinnata Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iulie Flori roz, alb Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri; — culturi în container; - plante parfumate; - în rockeries Iarba de garoafa Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - plantatii de acoperire a solului; — culturi în container; - plante parfumate; - în rockeries Heuchera roșu sânge „Matin Bells” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie, iulie Florile sunt roșii Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri; — culturi în container; - plante parfumate; - în rockeries; - în rabatka Geichera cu flori mici „Violet palat” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Florile sunt inflorescențe albe, mici, racemose Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri; - plante parfumate; — culturi în container; - în rockeries Heliopsis dur „Hohlspiegel” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-septembrie Florile au culoare galben deschis Se recomandă utilizarea ca plantări de grup Helenium toamna „Moerheim Beauty” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt roșii Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - rabatok Arhitectura peisagistică Helenium toamna "Wyndley" Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt portocalii Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - rabatok rosu sange de muscata Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri; — culturi în container; - plante parfumate; - în rockeries „Album” cu rizom mare de geranium Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Florile sunt albe, mici, inflorescențe mici Recomandat a fi folosit ca: - material de acoperire a solului; — culturi în container; - plante parfumate; - în rockeries Stamine mici de muscata Perioada de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - borduri; - plante parfumate Hibiscus de mlaștină „Southern Belle” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-septembrie Florile sunt roșii Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - rabatok Șarpe de Highlander „Superbum” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-august Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; — culturi de apă; - plante medicinale Highlander înrudit Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-august Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - plantatii de acoperire a solului; - în rockeries; - în rabatka Gențiană Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - plante medicinale; - în rockeries Goryanka roșu Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie-mai Florile sunt roșii Recomandat a fi folosit ca: - plantatii de acoperire a solului; - borduri; - în rockeries Goryanka Jung „Niveum” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai Florile sunt albe, mici, în inflorescențe mici Recomandat a fi folosit ca: - material de acoperire a solului; - în rockeries Pietriș roșu aprins Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iulie Flori roșii, portocalii Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; — culturi în container; - în rockeries Elecampane magnific Perioada de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - borduri Elecampane coada sabiei Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-septembrie Florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - borduri; - în rockeries Grădina Delphinium „Cavalerul Negru” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - borduri Grădina Delphinium „Percivia” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Florile sunt albe, mici, inflorescențe piramidale mari Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - borduri Willow Loosestrife „Lumânare de foc” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-septembrie Flori de la roz la violet Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri; - compoziții în apropierea apei Splendidă dicentra Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iunie Florile sunt roz Se recomandă utilizarea ca plantări de grup Dicentra exceptional Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iulie Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - plantatii de acoperire a solului; - în rockeries Doronicum orientalis Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: martie-aprilie Florile sunt galbene Se recomandă utilizarea ca plantări de grup Patlagina Doronicum "Excelsum" Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai Florile sunt galbene Se recomandă utilizarea ca plantări de grup Indian Duchenea Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-august Flori roșii, galbene Se recomandă utilizarea ca plantare de acoperire a solului Târâtor tenace Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai Florile sunt albastre Recomandat pentru utilizare în rockeries Sunătoare „Citrinum” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-august Florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: - plantatii de acoperire a solului; — culturi în container; - în rockeries Căpșuni „Bordurella” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie Florile sunt albe, mici, în inflorescențe mici Se recomandă utilizarea ca material de acoperire a solului Căpșuni „Fem” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie Florile sunt albe, mici, în inflorescențe mici Se recomandă utilizarea ca material de acoperire a solului Strawberry Fraise des Bois Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie Florile sunt albe, mici, în inflorescențe mici Se recomandă utilizarea ca material de acoperire a solului Căpșuni „Grande” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie Florile sunt albe, mici, în inflorescențe mici Se recomandă utilizarea ca material de acoperire a solului Căpșuni „Hummi Gento” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie Florile sunt albe, mici, în inflorescențe mici Se recomandă utilizarea ca material de acoperire a solului Căpșuni „Marascor” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie Florile sunt albe, mici, în inflorescențe mici Se recomandă utilizarea ca material de acoperire a solului Muntele Everest Strawberry Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie Florile sunt albe, mici, în inflorescențe mici Se recomandă utilizarea ca material de acoperire a solului Căpșuni „Reine des Vallees” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie Florile sunt albe, mici, în inflorescențe mici Se recomandă utilizarea ca material de acoperire a solului Căpșuni „Rugen” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie Florile sunt albe, mici, în inflorescențe mici Se recomandă utilizarea ca material de acoperire a solului Ruisha cap de șarpe Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: august - septembrie Florile sunt albastre Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; — culturi în container; - în rockeries Hibrid vergea de aur „Laurin” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: septembrie Florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup Vergea de aur hibrid Strahlenkrone Perioada de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Perioada de înflorire: septembrie Florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup Zorii Calcedonului Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Florile sunt roșii Se recomandă utilizarea ca plantări de grup Iberis veșnic verde Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie-mai Florile sunt albe, mici, în inflorescențe mici Recomandat a fi folosit ca: - material de acoperire a solului; — culturi în container; - plante parfumate; - în rockeries Iberis rock "Schneeflocke" Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie-mai Flori albe, medii, solitare Recomandat a fi folosit ca: - material de acoperire a solului; — culturi în container; - în rockeries Incarvillea Delaway Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iulie Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; — culturi în container; - în rockeries Hibridul de iris „Alaska Sky” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - plante parfumate Hibrid de iris „Batik” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - plante parfumate Hibrid de iris „boem” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Florile sunt portocalii Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - plante parfumate Hibridul irisului „Nemurirea” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Flori albe, mari, solitare Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - plante parfumate Iris hibrid „Khyber Pass” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - plante parfumate Hibrid de iris „Banda de somon” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - plante parfumate Iris galben Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-august Florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - compoziții în apropierea apei; - plante parfumate Iris Kaempfer „Rochie de gheișă” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - compoziții în apropierea apei; - plante parfumate Iris Kaempfer „Royal Wapper” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - compoziții în apropierea apei; - plante parfumate iris siberian „Lacul de munte” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie Florile sunt albastre, mari, inflorescente Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - compoziții în apropierea apei; - plante parfumate Rădăcina irny „Variegatus” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: — grădinăritul lacurilor de acumulare; - plante medicinale Calla bog (vițel) Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Flori albe, medii, solitare Se recomandă utilizarea ca grădinărit a rezervoarelor Gălbenele de mlaștină „Riepa” Durata sezonului de vegetație este de ani Înălțime , m Diametru coroană , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: aprilie-mai Florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - compoziții în apropierea apei Saxifrage Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iunie Flori albe, medii, solitare Recomandat a fi folosit ca: - material de acoperire a solului; — culturi în container; - în rockeries Saxifrage Arends Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iunie Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - plantatii de acoperire a solului; — culturi în container; - în rockeries Leagăn paniculat "Compacta Repa" Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Flori albe, mici, solitare Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - în solitari Leagăn „Roșea” târâtoare Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iulie Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - plantatii de acoperire a solului; — culturi în container; - plante parfumate; - în rockeries Kermek cu frunze late Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup Kirengeshoma palmat Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: august-octombrie Florile sunt galbene Se recomandă utilizarea ca plantări de grup Clematis cu frunze întregi Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Florile sunt albastre Recomandat pentru utilizare ca alpinism, culturi de containere Cohosh negru Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: septembrie-octombrie Florile sunt galben deschis, mici, inflorescențe piramidale mari Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup Cohosh negru simplu Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: august-septembrie Florile sunt albe, mici, inflorescențe mari Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - borduri Codonopsis clematis Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Florile sunt albastre Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri; - plante medicinale clopot carpatic Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-august Florile sunt liliac, mari, solitare Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; — culturi în container; - în rockeries Clopotel Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-august Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - plantatii de acoperire a solului; - aterizări de grup; — culturi în container; - în rockeries Floare clopot Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri Piersic clopot Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-august Florile sunt albastre Se recomandă utilizarea ca plantări de grup Clopot Portenschlag Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: — culturi în container; - în rockeries Clopot comprimat „Acaulis” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iunie Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri; — culturi în container; - în rockeries Spin fără tulpină Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-septembrie Flori albe, mari, solitare Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri; — culturi în container; - în rockeries copita europeană Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: martie-aprilie Florile sunt verzi Recomandat a fi folosit ca: - plantatii de acoperire a solului; - plante medicinale Coreopsis a învârtit „Zagreb” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-septembrie Florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - rabatok; - borduri Kotula înnegrită Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Florile sunt roșii Recomandat a fi folosit ca: - plantatii de acoperire a solului; - rabatok Picior de pisică dioică „Roșea” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iunie Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - plantatii de acoperire a solului; - în rockeries Grit tare Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie-mai Florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - în rockeries Warley Rose Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iunie Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - plantatii de acoperire a solului; - aterizări de grup; — culturi în container; - plante parfumate; - în rockeries Pastă galbenă Perioada de vegetație este de ani Înălțime , m ( , m sub apă) Diametrul coroanei , m Perioada de înflorire: iunie-august Florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: — grădinăritul lacurilor de acumulare; - plante medicinale Nufărul alb Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-august Flori albe, mari, solitare Adâncimea de aterizare , m (sub apă) Se recomandă utilizarea în grădinărit a rezervoarelor Costum de baie european „Helios” Perioada de vegetație este de ani , Înălțime , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: mai-iunie Flori galbene, portocalii Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - compoziții în apropierea apei i Kupena cu două flori Perioada de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: mai-^-iunie Flori albe, medii, solitare Se recomandă utilizarea ca plantări de grup Kupena cu frunze late Perioada de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: mai-iunie Florile sunt albe, mici, în inflorescențe mici Se recomandă utilizarea ca plantări de grup Lavanda angustifolia Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-septembrie Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; — culturi în container; - plante medicinale; - plante parfumate; - în rockeries Mai lacramioare Perioada de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: mai-iunie Florile sunt albe, mici, în inflorescențe mici Recomandat a fi folosit ca: - material de acoperire a solului; - plante medicinale; - plante parfumate Potentila albă Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iunie Florile sunt albe, mici, în inflorescențe mici Recomandat a fi folosit ca: - material de acoperire a solului; - borduri; - în rockeries Cinquefoil roșu sânge Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Florile sunt roșii Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri; — culturi în container; - plante parfumate Planta perena de in "Safir albastru" Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iulie Florile sunt albastre, mici Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - în rockeries Mac de pădure japonez Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie Florile sunt galbene Se recomandă utilizarea ca plantare de acoperire a solului Hibrid de crenci „Butterfly Kisses” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - compoziții în apropierea apei; - arom xx plante Hibridul Daylily „Corning Your Way” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - compoziții în apropierea apei; - plante parfumate Hibridul Daylily „Fifty Grund” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - compoziții în apropierea apei; - plante parfumate Hibrid de crin de zi „Goldarana” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt portocalii Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - compoziții în apropierea apei; - plante parfumate Hybrid de crin de zi „Hemlock” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt roșii Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - compoziții în apropierea apei; - plante parfumate Hibrid de Daylily „Hot Toddy” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - compoziții în apropierea apei; - plante parfumate Hibrid de Daylily „Kansas gold” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - compoziții în apropierea apei; - plante parfumate Hibridul Daylily "Lili Dache" Perioada de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt portocalii Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - compoziții în apropierea apei; - plante parfumate Hybrid de Daylily „Music Mașter” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada august: iulie-august Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - compoziții în apropierea apei; - plante parfumate Hibrid de crin de zi „Purple Magic” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - compoziții în apropierea apei; - plante parfumate Hibrid de Daylily „Royal Gamet” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt roșii Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - compoziții în apropierea apei; - plante parfumate Hibrid de crenci „Screech Owl” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt roșii Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - compoziții în apropierea apei; - plante parfumate American Lusichiton Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie-mai Florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - compoziții în apropierea apei Lusitihon Kamchatka Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie-mai Florile sunt albe Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - compoziții în apropierea apei Lupin cu mai multe frunze Durata sezonului de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: iunie-iulie Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - plante parfumate Macul oriental Durata sezonului de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: mai-iunie Flori roșii, medii, solitare Recomandat pentru utilizare ca: - aterizări de grup; - plante medicinale Mac oriental „Fac de tabără” Durata sezonului de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: mai-iunie Flori roșii, medii, solitare Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - matrice; - plante medicinale Mac oriental "Cedar HUI" Durata sezonului de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: mai-iunie Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - plante medicinale Macleaya în formă de inimă Perioada de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri; - plante parfumate si medicinale Margaretă perenă „Roggli Weiss” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: martie-mai Flori albe, medii, solitare Recomandat pentru utilizare în rockeries Pulmonar cu pete albe Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iunie Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - borduri; — culturi în container; - în rockeries Lungwort cu frunze înguste „Azurea” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie-mai Florile sunt albastre Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - în rockeries Hibrid mic "Sommerneuschnee" Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Flori de liliac Se recomandă utilizarea ca plantări de grup Mertensia virginia Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iunie Flori de liliac Se recomandă utilizarea ca plantări de grup Tânăr hibrid „Mt Kepia” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - borduri; — culturi în container; - în rockeries Monarda dublu „Albă ca Zăpada” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt albe Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - Plante medicinale și aromatice Monarda tubular Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - Plante medicinale și aromatice Mordovnik comun Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - borduri; - plante medicinale Hellebore mirositoare Perioada de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: martie-aprilie Florile sunt verzi Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - plante medicinale si aromatice; - în rockeries Elebor negru Perioada de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: martie-aprilie Flori albe, medii, solitare Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - plante medicinale si aromatice; - în rockeries Mouser Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iunie Florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - plante medicinale Frunza de unghii cu sase stele Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie-mai Flori albe, medii, solitare Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - în borduri Nucă de apă Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-august Florile sunt albe Se recomandă utilizarea ca grădinărit a rezervoarelor Primrose din Missouri Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-septembrie Florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: - acoperire a solului; - aterizări de grup; - în rockeries Stonecrop proeminent Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: august-octombrie Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri; - în rockeries stonecrop lui Siebold Perioada de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - plantatii de acoperire a solului; - culturi containere Stonecrop Kamchatka Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: - plantatii de acoperire a solului; — culturi în container; - în rockeries Pakhizandra apical Perioada de vegetație este de de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iunie Flori albe, mici, solitare Se recomandă utilizarea ca material de acoperire a solului Peltiphyllum tiroida Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie-mai Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup Orez Flori Hepatica nobilă Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: martie-aprilie Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; — culturi în container; - plante medicinale; - în rockeries Hepatica ardeleană Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: martie-mai Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; — culturi în container; - în rockeries Bujor „Prințesa roz” Perioada de vegetație este de de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: mai-iunie Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - plante parfumate violet violet Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametrul coroanei , m Perioada de înflorire: august-septembrie Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri; - compoziții în apropierea apei Primrose fără tulpină Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie-mai Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - borduri; - plante medicinale; — culturi în container; - plante parfumate; - în rockeries Primula dinţată fin Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie-iunie Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri; — culturi în container; - plante parfumate; - în rockeries Primrose urechi „Margaret Martin” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie-iunie Florile sunt verzi Recomandat a fi folosit ca: - borduri; — culturi în container; - în rockeries Primula Julia Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie-mai Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - plantatii de acoperire a solului; — culturi în container; - compoziții în apropierea apei; - plante parfumate; - în rockeries Primroza japoneză Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iunie Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri; — culturi în container; - plante parfumate; - în rockeries Roz rupt Durata sezonului de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Perioada de înflorire: mai Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; — culturi în container; - în rockeries Ombilic de primăvară Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iunie Florile sunt albastre Recomandat a fi folosit ca: - plantatii de acoperire a solului; - în rockeries Hibrid de clopoțel de vânt «Carnaval» Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie-mai Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - plantatii de acoperire a solului; Arhitectura peisagistică - borduri; — culturi în container; - în rockeries Rezuha caucazian "Riepa" Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie-mai Florile sunt albe, mici, în inflorescențe mici Recomandat a fi folosit ca: - material de acoperire a solului; – culturi de containere; - plante parfumate; - în rockeries Rogersia frunză de castan de cal Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-august Florile sunt galben-deschis, mici, inflorescente mari paniculate Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup Rudbeckia genial „Goldsturm” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: august-septembrie Florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup Rudbeckia a disecat „Gold Ball” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-septembrie Florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - rabatok; - borduri Eryngium alpin Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-august Florile sunt liliac, albastru-violet Se recomandă utilizarea ca plantări de grup Cianoză albastră Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iunie Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - plante medicinale Scabiosa caucaziană Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-august Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - în rockeries Smilacina racemose Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie Florile sunt albe, mici, mici inflorescențe racemose Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - în matrice Hibrid de floarea soarelui „Heufield Brilliant” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-august Florile sunt roșii Recomandat a fi folosit ca: - plantatii de acoperire a solului; - aterizări de grup; — culturi în container; - în rockeries Sunshine monetar Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-august Florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: - plantatii de acoperire a solului; - rabatok; - borduri; - în rockeries iarbă de somn (lumbago) Perioada de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: aprilie-mai Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - în rockeries Asparagus officinalis Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: august-septembrie Florile sunt roșii Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - matrice Stoxia netedă Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-august Florile sunt albastre Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - în rockeries Roșu de luncă „Venusta” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri; - compoziții în apropierea apei; - plante parfumate Dulce de luncă obișnuită Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Florile sunt albe, medii, în inflorescențe mici Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - plante medicinale si aromatice; - în rockeries Tellima grandiflora "Rigrigea" Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iunie Florile sunt verzi Recomandat pentru utilizare în rockeries Tiarka cu frunze de inimă Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iunie Florile sunt albe, galben deschis, în inflorescențe piramidale mari Recomandat a fi folosit ca: - material de acoperire a solului; - în rockeries Cimbru „Răsad de Bressingham” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iulie Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: — culturi în container; - plante parfumate; - în rockeries Tradescantia virginiana "Zwanenburg Blue" Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Florile sunt albastre Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - compoziții în apropierea apei Tradescantia virginiana "Anderson" Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-septembrie Florile sunt albastre, albe, roz, roșii, violet Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - compoziții în apropierea apei Tricyrtis păros Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: septembrie-octombrie Flori de liliac Se recomandă utilizarea ca plantări de grup Tunica saxifrage Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - plantatii de acoperire a solului; - în rockeries Soricel de aur „Placă de aur” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-august Florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: - plantatii de acoperire a solului; - la reduceri; - în rockeries Soriul „Boia de ardei” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-august Florile sunt roșii Se recomandă utilizarea ca plantări de grup Yarrow ptarmika "Schneeball" Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie Florile sunt albe, medii, inflorescențe mari Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri Socorile de luncă Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-august Florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - plante medicinale Uvularia grandiflora Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie-mai Florile sunt galbene Se recomandă utilizarea ca plantări de grup Violeta parfumată Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie-mai Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - plantatii de acoperire a solului; - plante parfumate; - în rockeries Violet „Pistrui” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie-iunie Florile sunt albastre Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; — culturi în container; - în rockeries Violet klobuchkovy "Rgipseapa" Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie-iulie Flori albe, mici, solitare Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; — culturi în container; - în rockeries Arkwright Ruby Corned Violet Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-septembrie Flori violete, mici, solitare Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - în matrice; - în rabatka Physalis Frante Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: august-septembrie Florile sunt portocalii Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - matrice; - plante medicinale Physostegia virginiana "Bougnet Rose" Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - plante parfumate Phlox paniculata "Arlechin" Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - plante parfumate Phlox paniculata „Prim Ministru” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt albe, mici, inflorescențe sferice mari, liliac, roz, roșu, violet Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - plante parfumate Phlox a întins „Chattahoochee” Durata sezonului de vegetație este de lgt Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie-mai Florile sunt albastre Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri; - plante parfumate; — culturi în container; - în rockeries Helon oblic Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: august-septembrie Florile sunt roz Se recomandă utilizarea ca plantări de grup Chiastophyllum frunze opuse Perioada de vegetație este de ani Înălțime până la , m Diametrul coroanei , m Perioada de înflorire: mai-iunie Florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: - plantatii de acoperire a solului; - în rockeries Hosta cu margini albe Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt albastre Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri Gazdă ondulată „Univittata” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt albe, medii, solitare, frunzele sunt de culoare verde deschis Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri; - compoziții în apropierea apei Gazda Siebold „Elegans” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt albe, mici, în inflorescențe mici Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - borduri; — culturi în container; - compoziții în apropierea apei Gazda Siebold „Frances Williams” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt albe, mici, în inflorescențe mici, frunze turcoaz cu margine albă Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - rabatok; - compoziții în apropierea apei Patlagina hosta "Grandiflora" Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt albe, mici, în inflorescențe mici Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - borduri; — culturi în container; - compoziții în apropierea apei Crizantema de grădină „Clara Curtis” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: septembrie-octombrie Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - plante parfumate; - culturi containere China cu frunze late Durata sezonului de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: iulie-august Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - creț; - plante parfumate Chistete lânoase „McQueen” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - plantatii de acoperire a solului; - plante parfumate; - în rockeries Clopoțel cu flori mari Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - în rockeries Edelweiss alpin Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-august Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; — culturi în container; - în rockeries Echinacea purpurea Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-octombrie Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - plante medicinale; - borduri Alb de frasin Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iunie Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - plante parfumate Bănciul parfumat Perioada de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: mai Flori albe, medii, solitare Se recomandă utilizarea ca plantare de acoperire a solului Miel cu pete Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iulie Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - plantatii de acoperire a solului; - rabatok; - în rockeries PLANTE BULBURI Aronnik italian Durata sezonului de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: mai Florile sunt albe Recomandat a fi folosit ca: - plante medicinale; - în rockeries Arhizema cu trei frunze Durata sezonului de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: mai-iunie Florile sunt verzi Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri; - plante medicinale; - compoziții în apropierea apei Begonia Durata sezonului de vegetație este de an Înălțime , m Diametru coroană , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: iunie-noiembrie Florile sunt roșii Recomandat pentru utilizare ca plantare in containere Begonia tuberosă "Non Stop Caisă" Durata sezonului de vegetație este de an Înălțime , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: mai-octombrie Florile sunt portocalii Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - culturi containere Colchicum magnific „Album” Perioada de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: septembrie Florile sunt albe Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - plante medicinale; - în rockeries Floare albă de primăvară Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: martie-aprilie Florile sunt albe Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - în rockeries Floare albă de vară Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iunie Florile sunt albe Se recomandă utilizarea ca plantări de grup Iarna primavara Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: martie Florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - matrice; - în rockeries Anemonă sensibilă Perioada de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: martie-aprilie Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - plantatii de acoperire a solului; - aterizări de grup; - rabatok Arc viperă (muscari) Durata sezonului de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: aprilie-mai Florile sunt liliac, albastre, mici, in inflorescente mici Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - în rockeries; - în rabatka Grădina Dahlia „Athalie” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-octombrie Flori roz, mari, solitare Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup Grădina Dahlia „Nina Chester” Durata sezonului de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Perioada de înflorire: iulie-octombrie Flori galbene, mari, solitare Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - plantari de buchet; —' borduri Grădina Dahlia „Zurich” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-octombrie Flori galbene, mari, solitare Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - borduri Zambila orientalis Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie-mai Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - plante parfumate; - în rockeries Hibridul de gladiole „Apus de soare alpin” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-septembrie Florile sunt roz, mari, inflorescențe în formă de vârf Se recomandă utilizarea ca plantări de grup Hibridul de gladiole „Robin” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-septembrie Florile sunt roșii, mari, inflorescențe în formă de vârf Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri Dicentra glomerulară Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iulie Florile sunt albe Recomandat a fi folosit ca: - plantatii de acoperire a solului; - aterizări de grup; - în rockeries Dryakva violet Perioada de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m^ Perioada de înflorire: iulie-octombrie Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - în rockeries; - în rabatka Plasa de iris "Nagtopu" Durata sezonului de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: aprilie-mai Flori albastre, medii Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri Comisia Kuzikka Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iunie Florile sunt albastre Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - borduri Kandyk american Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: martie-aprilie Florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - în rockeries; - în rabatka Dinte de câine Kandyk Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: martie-aprilie Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - în rockeries; - în rabatka Orez Flori dalii Spikelet liatris Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - în rockeries Hibrid de crin „Chinook” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-august Florile sunt portocalii Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - plante parfumate Hibridul de crin „Golden Splender Strain” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt galbene, în inflorescențe mari Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri; - plante parfumate Crin regal Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt albe, inflorescențe mari Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - plantari de buchet; - plante parfumate Crin cret Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iunie Florile sunt roz, în inflorescențe mari Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - plante parfumate Crin de tigru "Flaviflorum" Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt galbene, în inflorescențe mari Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - borduri Arc uriaș Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iunie Florile sunt roz, mici, inflorescențe sferice mari Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup Ceapa albastra Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie Florile sunt albastre Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri Arcul de urs Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iunie Florile sunt albe Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - rabatok; - plante medicinale Molia arcului Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iunie Florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - în rockeries; - în rabatka Hibridul narcisului „Victoria regală” Durata sezonului de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: aprilie Flori galbene, medii, solitare Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - plante parfumate Hibridul narcisului „Spellbinder” Durata sezonului de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: aprilie Flori galbene, medii, solitare Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - plante parfumate Narcis poetic Durata sezonului de vegetație este de ani Înălțime , m Diametru coroană , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: mai-iunie Flori albe, medii, solitare Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - plante parfumate; - în rockeries Narcisa ciclamen Durata sezonului de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: martie-aprilie Flori galbene, medii, solitare Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - plante parfumate; - în rockeries Ghiocel alb Durata sezonului de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: martie Florile sunt albe Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - în rockeries Scilla cu două foi Perioada de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: martie-aprilie Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; , - în rockeries Afine siberian Perioada de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: martie-aprilie Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - în rockeries Umbrela crescator de pasari Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iunie Florile sunt albe Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup; - în rockeries Cocoș de alun imperial „Kgop sau Kgop” Perioada de vegetație este de ani Înălțime , m Diametru coroană , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: aprilie-mai Florile sunt portocalii Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup Cocoș de alun imperial „Lute a Maxima” Perioada de vegetație este de ani Înălțime , m Diametru coroană , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: aprilie-mai Flori galbene, mari Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup Cocoș de șah alun Durata sezonului de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: aprilie-mai Florile sunt roșii Se recomandă utilizarea ca plantări de grup Sanguinaria canadiană Perioada de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Perioada de înflorire: aprilie Florile sunt albe Recomandat a fi folosit ca: - masive de acoperire a solului; - rabatok; - plante medicinale Trillium grandiflora Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai Florile sunt albe Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - în rockeries Hibridul de lalele „Maytime” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie Florile sunt liliac, mari, solitare Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri Hibridul de lalele „Negritta” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie Florile sunt liliac, medii, solitare Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri Hibridul de lalele „Prințul Charles” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie Florile sunt liliac, medii, solitare Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri Hibridul de lalele „Regina din Saba” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie Florile sunt roșii, medii solitare Se recomandă utilizarea ca plantări de grup Hibridul de lalele „Recreado” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie Florile sunt liliac, medii, solitare Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri Hibridul de lalele „Rococo” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie Flori roșii, medii, solitare Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - matrice Hibridul de lalele „Upst ag” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie Flori roz, medii, solitare Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri Lalea Kaufman Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: martie-aprilie Florile sunt roșii Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; — culturi în container; - în rockeries Chionodox „Giant roz” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: martie-aprilie Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri; - în rockeries Chionodoxa lucilii Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: martie-aprilie Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - rabatok; - în rockeries Corydalis hollow Perioada de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Otrăvitoare Perioada de înflorire: aprilie-mai Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - în rockeries șofran de Ankara Durata sezonului de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Perioada de înflorire: martie Florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - în rockeries Șofran de primăvară „Haarlem qem” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: martie Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - în rockeries; - în rabatka Șofran de primăvară „Princess Juliana” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: martie Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - în rockeries Şofran Sieber Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: martie Flori de liliac Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - în rockeries Șofran cu flori aurii „Advance” Perioada de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Perioada de înflorire: martie Florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - în rockeries Drăguț șofran Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: august Florile sunt albe Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - în rockeries Frigarui comune Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iunie Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri; - plante medicinale Eremu rus angustifolia Durata sezonului de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Perioada de înflorire: mai-iulie Florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - plante parfumate UDĂ PLANTELE Calamus "Acorus calamus", "Variegatus" Perioada de vegetație este de ani Înălțime până la , m Diametrul coroanei până la , m Frunzele sunt ascuțite în formă de sabie, de culoare verde deschis, cu margine galbenă Adâncimea de plantare - cm Este folosit ca amenajare a lacurilor de acumulare Loosestrife de aur Durata sezonului de vegetație este de an Înălțimea este un covoraș gros Diametru pana la m Perioada de înflorire: din mai până în octombrie Florile sunt galbene aurii, mici, înflorind abundent O plantă de acoperire a solului pe malul unui iaz Zambile de apă (Eichhornia) „Eichhornia crassipes” Durata sezonului de vegetație este de an Înălțime până la , m Diametrul coroanei , m Perioada de înflorire: iunie-septembrie Florile sunt violete Adâncimea de plantare este de până la cm Este folosit ca amenajare a lacurilor de acumulare Mentă de apă Perioada de vegetație este de ani Înălțime până la , m Diametrul coroanei , m Perioada de înflorire: iunie-septembrie Florile sunt albe Adâncimea de plantare până la cm Este folosit ca grădinărit de rezervoare Burete "Mimulus Luteus" Perioada de vegetație până la ani Înălțime până la , m Diametrul coroanei până la , m Perioada de înflorire: mai-septembrie Florile sunt galbene Adâncimea de plantare cm Este folosit ca grădinărit de rezervoare Derbenik „Lythrum” Perioada de vegetație până la ani Înălțime până la , m Perioada de înflorire: iunie-august Florile sunt liliac-violete, colectate în inflorescențe piramidale Adâncimea de plantare este de până la cm Este folosit pentru grădinăritul rezervoarelor Ariciul Perioada de vegetație până la ani Inaltime pana la m Diametru coroana , cm Perioada de înflorire: aprilie-octombrie, plantă de stuf Adâncimea de plantare - cm Este folosit ca amenajare a lacurilor de acumulare Iris de mlaștină netedă „Iris laevigata” Perioada de vegetație până la ani Inaltime cm Perioada de înflorire: iulie-august Flori albastre, roz, albe Recomandat pentru amenajarea iazurilor Iris Kaempfer „Royal Wapper” Perioada de vegetație până la ani Înălțime până la , m Diametrul coroanei , m Zona de apă adâncă (de la la cm) Plantele sunt plantate în recipiente, cu frunze plutitoare: nuferi, lotus, capsulă de ou, vopsea de apă, floare de mlaștină, plante oxigenatoare subacvatice Zona de coastă (de la la cm) Plantele sunt plantate în pământ: ponderia, irisul de mlaștină, vârful de săgeată, coada etc Zona de mică adâncime (mai puțin de cm) Plantele sunt plantate în pământ: gălbenele de mlaștină, irisul japonez etc Zona umedă (sol umed) Plantele sunt plantate în pământ: iris siberian, buzulnik, dulce de luncă Zona de coastă (sol uscat) Se plantează orice grădină și plante ornamentale Violet Orez Schema de proiectare a unui rezervor cu plante de diverse tipuri Perioada de înflorire: iulie-august Flori albastre, roz, albe Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - pentru amenajarea zonelor de coastă Rădăcină Irny "Variegatus" Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Florile sunt galbene Se recomandă utilizarea ca grădinărit a rezervoarelor mlaștina Calla Perioada de vegetație până la ani Înălțime , m Diametru coroană , m (în apă - , m) Perioada de înflorire: iunie-iulie Florile sunt albe Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - amenajarea lacurilor de acumulare Caltha Perioada de vegetație până la ani Înălțime până la , m Diametrul coroanei , m Perioada de înflorire: aprilie-mai Flori galbene, medii, solitare Adâncimea de plantare cm de la suprafața substratului Se recomandă utilizarea ca grădinărit a lacurilor de acumulare și a teritoriilor de coastă Pasta galbena Perioada de vegetație este de ani Înălțime , m deasupra suprafeței apei În apă diametrul coroanei de până la , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Flori galbene, mari, solitare Se recomandă utilizarea ca grădinărit a rezervoarelor Nufărul alb Perioada de vegetație până la ani Înălțime , m Diametru coroană , m (în apă - , m) Perioada de înflorire: mai-august Flori albe, mari, solitare Se recomandă utilizarea ca grădinărit a rezervoarelor Nuferi: „Nymphaca Laydrkrri”; soiuri rezistente la îngheț: N marliacca 'Roșea' (roz deschis), N „Prițesa Neagră” (neagră), N „Prițesa Burgundy” (roșu închis), N „Mireasa roșie a lui Perry” (galben-roșu) Perioada de vegetație până la ani Înălțimea deasupra suprafeței apei este de , m Diametrul coroanei în apă este de până la , m Perioada de înflorire: mai-septembrie Florile sunt albe (tetragona), galbene (pygmaea), violet-rosu (purpurata) Se recomandă utilizarea ca grădinărit a rezervoarelor Ludwigia grandiflora "Ludwigia granditeora" Durata sezonului de vegetație este de an Înălțimea deasupra suprafeței apei este de , – , m Flori solitare, galbene, până la -^- cm în diametru Adâncimea de aterizare sub apă de până la , m Mlaștină-nu-mă-uita Perioada de vegetație până la ani Inaltime , - , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iunie Florile sunt albastre, mici Se recomandă utilizarea ca aterizări lângă apă (de-a lungul liniei de coastă) Pădurea nu-mă-uita Perioada de vegetație până la ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iunie Florile sunt albastre, mici, inflorescențe umbelate Recomandat a fi folosit ca: - material de acoperire a solului; - rabatok Apa de nuci Perioada de vegetație până la ani Înălțimea deasupra suprafeței apei este de , m Diametrul coroanei în apă este de , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Florile sunt albe Se recomandă utilizarea ca grădinărit a rezervoarelor Arhitectura peisagistică Papirus Perioada de vegetație este de ani Înălțime deasupra suprafeței apei , m Diametrul coroanei în apă - , m Perioada de înflorire: iulie-octombrie Florile sunt galbene, în inflorescențe mici Se recomandă utilizarea ca amenajare a lacurilor de acumulare și a zonelor de coastă Ferigi de apă „Azolla”, salvinia, Marsilea cu vârful tocit (Marsilea mutica) Durata sezonului de vegetație este de an Înălțime până la , m Diametrul coroanei , - , m Frunzele sunt verzi, ajurate Crește rapid Adâncimea de plantare până la cm Paniculă de brad Perioada de vegetație până la ani Înălțime până la , m Diametrul coroanei până la , m Forma piramidala, culoare verde-albastru Adâncimea de plantare de la la cm Recomandat pentru amenajarea iazurilor Pontederia cordata (iarba de stiuca) Perioada de vegetație până la ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-septembrie Florile sunt de un albastru strălucitor, mici, colectate în inflorescențe piramidale Adâncimea de plantare - cm Se recomandă utilizarea pentru grădinăritul rezervoarelor Coda mică „tip Jypha” Perioada de vegetație până la ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt verzi, sub forma unei inflorescențe dense Se recomandă utilizarea ca amenajare a lacurilor de acumulare și a zonelor de coastă Cattail cu frunze late "Jypha" Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt verzi sub forma unei inflorescențe dense Se recomandă utilizarea ca grădinărit a lacurilor de acumulare și a teritoriilor de coastă Linte de rață mică „Liemna minor” Perioada de vegetație până la ani Diametrul coroanei în apă până la cm Frunzele sunt mici, rotunjite, verzi Se recomandă utilizarea ca grădinărit a rezervoarelor Sanguinaria canadiană Perioada de vegetație până la ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie Flori albe, mici, solitare Se recomandă utilizarea ca plantare de acoperire a solului Cianoză albastră Perioada de vegetație până la ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iunie Florile sunt liliac, medii, solitare Se recomandă utilizarea ca plantări de buchet Răspândirea papurei „Spiralis” Durata sezonului de vegetație este de an Frunze subțiri spiralate de culoare verde închis Adâncimea de plantare în apă - cm Recomandat pentru amenajarea iazurilor Vârf de săgeată „Sagittaria” Durata sezonului de vegetație este de an Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt terry alb, colectate în sultani Adâncimea de plantare - cm Susak "Butomus" Perioada de vegetație până la ani Inaltime , - , m Diametru coroana , - , m Perioada de înflorire: iunie-august Florile sunt roz-liliac, mici, colectate în inflorescențe umbrelă Adâncimea de plantare - cm Talie „Thalia” Perioada de vegetație până la ani Înălțime , - , m Diametrul coroanei până la , - , m Frunzele sunt masive, de un verde strălucitor Adâncimea de plantare - cm (până la cm) Telekia Perioada de vegetație până la ani Înălțime până la , m Diametrul coroanei până la , m Frunzele sunt mari și verde strălucitor Telorez Perioada de vegetație până la ani Inaltime pana la cm Perioada de înflorire: mai-iulie Adâncimea de plantare - cm Hauttuynia în formă de inimă (Hauttuynia cor data), „Variegata” Perioada de vegetație până la ani Înălțime până la , m Diametrul coroanei până la m Frunzele sunt de un verde strălucitor, cu o margine purpurie strălucitoare Ele cresc dens și formează tufișuri strălucitoare Adâncimea de plantare - cm Coada (pin de apă) „Hippuris” Perioada de vegetație până la ani Înălțime până la , m Perioada de înflorire: aprilie-octombrie Plantă decorativă cu frunze Adâncimea de plantare în apă - cm Cyperus haspan Perioada de vegetație este de ani Inaltime , - , m Diametru coroana , m Umbrele ajurate Adâncimea de aterizare în apă de la la , m Chastukha "Alisma" Perioada de vegetație până la ani Inaltime pana la m Perioada de înflorire: mai-septembrie Flori mici, roz, solitare Adâncimea de plantare în apă - cm Se recomandă utilizarea ca grădinărit a lacurilor de acumulare și a teritoriilor de coastă Yaskolka Perioada de vegetație până la ani Panicule subțiri verzi Adâncimea de plantare în apă de la cm Îmbogătește rezervorul cu oxigen UDĂ PLANTELE Arisema triphyllum "Arisema Triphyllum" Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt roșii, pedunculul este sub formă de piramidă Stuf Arundo "Variegata" Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie-octombrie Frunzele sunt alungite, verde-alb Astilba Arends „Valul de mireasă”, „Deutschland”, „Federsee”, „Red Sentinel” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , - , m Diametru coroana , - , m Perioada de înflorire: iunie-august Florile sunt albe, crem, roz închis, roșii Mici, colectate în inflorescențe piramidale luxuriante, foarte decorative Recomandat ca aterizări în apropierea apei Astilba hibrid „Erica”, „Europa” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt roz, mici, colectate în inflorescențe de formă piramidală, cu înflorire luxuriantă Butterbur japoneză Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: martie-aprilie Florile sunt verzi, cu miez de salată palid, foarte decorative Buzulnik dintat "Ligularia dentata" Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt galbene, inflorescențele sunt mușețel Loosestrife de aur h Durata vegetaţiei an Înălțimea este un covoraș gros Diametrul coroanei de până la m Perioada de înflorire: mai-octombrie Florile sunt galben-aurii, înflorind abundent în inflorescențe mici Șarpe Highlander „Superbum” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-august Florile sunt roz, mici, colectate în inflorescențe verticale asemănătoare stufului Lente de rață „Lumânare de foc” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-septembrie Florile sunt roz, roz închis, mici pedunculi piramidali, dens presărate cu flori Derain înflorește „Spring Song” Perioada de vegetație este de de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: august-septembrie Florile sunt roz, galben-roz, cu miez verde deschis Inflorescențele sunt fragede, acoperă dens ramurile I salcie albă „Tristis” Perioada de vegetație este de de ani Inaltime m Diametru coroana m Perioada de înflorire: septembrie-octombrie Florile sunt galbene, delicate, verticale Salcie capră (salcie) Perioada de vegetație este de de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Infloreste: septembrie-octombrie Flori galbene, mici, pufoase Iris galben Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iulie Florile sunt galbene, mari, arată bine într-o plantare de grup Iris Kaempfer „Geischa Gown”, „Royal Banner” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Florile sunt liliac, violet mari, bune la plantari de grup iris siberian „Lacul de munte” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie Florile sunt albastre cu trecere la liliac-violet, mari Bun în plantări de grup Gălbenele de mlaștină „Plena” Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie-mai Florile sunt galbene, în formă de stea, decorative Maple riverside "Acer ginnala" Perioada de vegetație este de de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai Florile sunt galbene, frunzele sunt foarte decorative, roșu-violet Arțar japonez „Aconitifollium” Perioada de vegetație este de de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Perioada de înflorire: aprilie Florile sunt roșii, inflorescențele sunt mici Coroana este densă, frunzele sunt roșii, decorative Cocoș femelă Perioada de vegetație până la ani Inaltime , m Diametru coroana , m Frunzele sunt verzi, ajurate Costum de baie european „Helios” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iunie Flori galbene, mari Inflorescențele sunt asemănătoare trandafirilor luxurianți Hibrid de crenci „Butterfly Kisses” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt roz pal cu miez auriu, mari, foarte decorative Hybrid de Daylily „Hemlock”, „Royal gamet”, „Screech Owl” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , - , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt roșii, mari, nuanțe de la auriu-visiniu la argintiu-stacojiu, foarte decorative Hibrid de Daylily „Hot Toddy”, „Music Mașter”, „Purple Magic”, „Corning your way” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , - , m Diametru coroana , - , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt roz, argintiu-roz, roz-liliac, liliac deschis, mari, foarte decorative Hibrid de Daylily „Kansas gold”, „Fifty Grand” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt galben-aurii cu o margine franjuri maronie a petalelor, lamaie aurie Hibridul Daylily "Lili Dache", "Goldarana" Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt portocalii, aurii, portocalii-stacojii, mari, foarte decorative American Lusichiton Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie-mai Florile sunt galbene, mari, foarte decorative Lusichiton Kamceatka Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie-mai Florile sunt albe, inflorescențele sunt mici, frunzele sunt de culoare verde muștar Mannik mare "Variegata" Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt verzi, frunzele sunt lungi înguste, mărginite cu dungi longitudinale albe Decorativ Miscanthus chinezesc „Silverspinne” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: septembrie-octombrie Florile sunt albe, aurii pal, paniculate Miscanthus japonez „Miscanthus japonicus” Perioada de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul zonei , m Perioada de înflorire: august-noiembrie Florile sunt roz-liliac, mici, colectate în inflorescențe piramidale luxuriante Decorativ Cătină Perioada de vegetație este de ani Înălțime , m Diametru coroană , m Perioada de înflorire: septembrie-octombrie Florile sunt galbene, fructele portocalii Decorativ Osmunda regală Perioada de vegetație până la ani Inaltime , m Diametru coroana , m Frunziș: aprilie-octombrie Papirus Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-octombrie Florile sunt galbene, inflorescențele sunt ajurate violet violet Perioada de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Perioada de înflorire: august-septembrie Florile sunt roz, delicate, colectate în inflorescențe umbrelă Primula Julia Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie-mai Florile sunt liliac, cu cinci petale, care se târăsc de-a lungul pământului Decorativ Coda cu frunze late "Typha latifolia" Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie-septembrie Florile sunt verzi, devine maro, erecte, asemănătoare stufului Roșu de luncă „Venusta” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt roz, mici, colectate în inflorescențe umbrelă, foarte decorative Tradescantia virginiana "Zwanenburg Blue" Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Florile sunt albastre, mari, colectate în inflorescențe umbrelă, foarte decorative Stuf „Variegatus” Perioada de vegetație este de de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt verzi, alungite înguste, ascuțite Decorativ Hosta ondulată "Univittata" Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt albe, frunzele sunt verde-alb, decorative Tufa este sferică, decorativă Gazda Siebold „Elegans” Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt albe, colectate în inflorescențe delicate Frunzele sunt albastre mari în formă de inimă Extrem de decorativ Hosta pătlagină "Grandiflora" Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt albe, inflorescențe pe picioare înalte, în formă de clopot; frunzele sunt verzi, suculente, în formă de inimă Hawtinnia „Cameleon” în formă de inimă Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Frunzele sunt verde-roșu, decorative, din mai până în noiembrie se recomandă utilizarea ca: - lângă apă; - acoperire a solului Orz cu coame Durata sezonului de vegetație este de an Înălțime până la , m Diametrul coroanei până la , m Perioada de înflorire: iulie-august, flori roz FERIGĂ Adiant stopiform Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Frunze verzi: aprilie-octombrie Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - în rockeries; - în borduri Denntedtia Perioada de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Frunziș verde: aprilie-octombrie Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - în rockeries Femeie kochedyzhnik Perioada de vegetație până la ani Înălțime , m Diametru coroană , m Frunze verzi, ajurate Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - grup; - rockeries; - compoziții în apropierea apei Prospect comun Perioada de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Frunziș verde pe tot parcursul anului Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - în rockeries Cu mai multe rânduri cu peri Perioada de vegetație ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Frunziș verde pe tot parcursul anului Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - în rockeries Osmunda Regală Perioada de vegetație până la ani Inaltime , m Diametru coroana , m Frunziș: aprilie-octombrie Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - borduri; - în rockeries; - lângă amenajarea apei Vezica tuberculoasă Durata sezonului de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Frunziș: aprilie-octombrie Recomandat a fi folosit ca: - acoperire a solului; - în rockeries Răzuitoare medicinală Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Frunzișul este verde pe tot parcursul anului Se recomandă utilizarea ca rocker Strut comun Perioada de vegetație este de de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Frunziș: aprilie-octombrie Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - aterizări în apropierea apei Fag Telipteris Perioada de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Frunziș: aprilie-octombrie Recomandat a fi folosit ca: - acoperire a solului; - în rockeries Scut masculin Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Frunzișul este verde pe tot parcursul anului Recomandat a fi folosit ca: - în rockeries; - tenii; - aterizări de grup CEREALE, DECORATIVE Briza (shaker) Durata sezonului de vegetație este de an Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: august-septembrie Florile sunt albe Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - în rockeries Hibrid de grâu și secară „Triticale” Durata sezonului de vegetație este de an Inaltime , m Diametru coroana , - , m Perioada de înflorire: august-septembrie Florile sunt galbene Se recomandă utilizarea ca plantări de grup Coada de iepure „Lagurus” Durata sezonului de vegetație este de an Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt albe Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - în rockeries Iarba cu pene uriașă Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Florile sunt roz Orez Flori narcise și lalele Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - culturi containere Kortaderia a semănat Perioada de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Perioada de înflorire: septembrie-noiembrie Florile sunt galbene Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup Mannik mare "Variegata" Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt verzi Se recomandă utilizarea ca compoziții aproape de apă Miscanthus chinezesc Perioada de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: septembrie-octombrie Florile sunt albe Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - borduri; - compoziții în apropierea apei Miscanthus japonez Perioada de vegetație este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei , m Perioada de înflorire: august-noiembrie Florile sunt roz Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - materiale carcase; - aterizări în apropierea apei Fescue cenușiu Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iunie-iulie Florile sunt gri Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri; — culturi în container; - în rockeries Pădurea Ozhika Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: mai-iunie Florile sunt verzi Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - în rockeries Agățat rogoz Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: aprilie-iulie Frunzișul este verde pe tot parcursul anului Recomandat a fi folosit ca: - tenii; - aterizări de grup; - în rockeries Pennisetum coada de vulpe Durata sezonului de vegetație este de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: septembrie-octombrie Florile sunt albe Recomandat a fi folosit ca: - aterizări de grup; - borduri; — culturi în container; - în rockeries Grâu Friticum Durata sezonului de vegetație este de an Înălțime până la , m Diametrul coroanei , m Perioada de înflorire: august-septembrie Florile sunt galbene Se recomandă utilizarea ca plantări de grup Stuf „Variegatus” Perioada de vegetație este de de ani Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt verzi Recomandat a fi folosit ca: - compoziții în apropierea apei; - aterizări de grup Orz cu coame Durata sezonului de vegetație este de an Inaltime , m Diametru coroana , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt roz Se recomandă utilizarea ca compoziții aproape de apă APLICAȚII Anexa Nr TIPURI DE IRBĂ DE ACPERARE A SOLULUI cu flori albe Anemonă de stejar, mușcata cu rizom mare, buruiană de capră de munte a lui Jung, klobuchkovy dicentra, iberis veșnic verde, iberis stâncos, saxifrage, lacramioare de mai, cinquefoil alb, pachysandra apical, rezuha caucazian, sanguinaria canadiană, tiarka frunze de inimă, parfum parfumat galben-înflorit Vancouveria șase stamine, loosestrife monetizat, dusheniya indian, sunătoare olimpică, St înflorire verde copita europeană La înflorire Goryanka roșu, pisică înnegrită la, floarea soarelui hibrid înflorire roz Astilbe chinezești, garoafa de iarbă, alpinist înrudit, dicentra excepțională, saxifragă lui Arends, „Roșea” târâtoare, iarbă înaripată cu flori mari, stonecrop lui Siebold, clopoțel hibrid de vânt, tunică pentru spargerea pietrelor, curățător lânos albastru înflorit Periwinkle mic, brunner cu frunze mari, nu-mă-uita de pădure, buric de primăvară liliac-înflorit Veronica cu păr cărunt, anemonă fragedă, clopoțel cu frunze de lingură, primula Iuliei, violetă parfumată, miel pestrițat Cererea nr TIPURI DE IRBĂ REZISTENTE LA călcare Cereale semi-top Echipa arici Perioada de vegetatie pana la ani Dezvoltare rapida Nu tolereaza seceta Iarbă comună Perioada de vegetație - ani Dezvoltarea este rapidă Toleranța la secetă este slabă Pânză de luncă Perioada de vegetație - ani Dezvoltarea este rapidă Rezistența la secetă este neglijabilă Raigrass peren Perioada de vegetatie - ani Dezvoltare rapida Toleranta medie la seceta cereale de bază Pieptene comun Perioada de vegetație - ani Rezistent la secetă, tolerant la umbră Trifoi alb Perioada de vegetație ani Rezistent la secetă, tolerant la umbră Lunca cu iarbă albastră Perioada de vegetație ani Se dezvoltă lent, rezistent la iarnă Rezistent la secetă Iesuc roșu Perioada de vegetație ani Formează o bună acoperire cu gazon Toleranță medie la secetă Iarbă albă îndoită Perioada de vegetație - ani Se dezvoltă lent Rezistent la secetă, tolerant la umbră Iarbă îndoită comună Perioada de vegetație - ani Se dezvoltă lent Rezistență medie la secetă Anexa Nr PLANTE-CEAS Trandafir încrețit „Alba”, „Regeliana”, iarbă de somn (lumbago), salată verde „Kaddo”, violet parfumat, salată verde „Roka Pablo”, „Seivip”, nufăr alb, in peren, spin fără tulpină Cererea nr PLANTE DE CONTRIBUIREA SOLULUI Cătină, tamaris cu patru tulpini, trandafir încrețit „Regelliana”, trandafir încrețit „Alba”, mannic mare „Variegata”, stuf „Variegatus”, pennisetum de coada vulpii, rogoz căzut, orz cu coamă, rogoz de pădure, pădure cenușie Cererea nr PLANTE SPINoase Pin Weymouth, pin negru, trandafir ridat, trandafir hibrid, trandafir hibrid Zwergkonig, trandafir hibrid Ave Magia, trandafir hibrid Gloria Dei, trandafir hibrid Dupontii, trandafir hibrid Lawinia, trandafir ridat Regelliana, trandafir ridat "Alba", metasequoia glyptostrobovidny, cucuta canadiană, boabe de tisă „Aurea”, molid, înțepător „Glauka”, prun, brad monocolor „Candicans”, miere cu trei înțepături, molid comun „Inversia”, irga netedă, arpaș Thunberg, chaenomeles excelent, arpaș cu coloană roșie, gutui japonez , cotoneaster orizontal, levănțică cu frunze înguste, ienupăr mediu, ienupăr cazac, ienupăr de iluș, ienupăr comun, brad balsam, molid comun, cedru european, ienupăr chinezesc Anexa Nr PLANTE MELEFILOR Cercis european, prun „Pendula Rubra”, prun „Pink Perfection”, tei în formă de inimă, cireș de pasăre Maaka, prun „Hokusai”, măr Sargent „Magdeburgeusis”, măr, prun, vergea de aur hibridă, aster de păsări, șoricel de luncă , cătină de cătină, arpașul Thunberg , erica răspândită, erica roșie, gufa cu frunze înguste, erica comună, trandafir încrețit, clopoțel carpatic, clopoțel comprimat, floarea soarelui hibrid, frunza de inimă de bergenia, salvie strălucitoare, mușcata roșie sânge, aster arbust, floarea de colț de munte, cocoș de alun în carouri, levănțică cu frunze înguste, elebor mirositor, elebor negru, portocală imitată de Lemoine, iarbă de somn (lumbago), aster albăstrui, lepădul lui David, cap albastru alpin, hortensie cu frunze mari, primulă cu dinți fini, soricel de aur, in peren, arpaș roșu-columnar, hortensie paniculată, coroană de portocală simulată, mușcata cu rizom mare, șurub cu frunze înguste, zori de calcedonie, violetă cu coarne, violetă parfumată, violet cloche, trandafir încrețit, loosestrife loosestrife, cireș de dafin comun, clopoțel, primula Julia, kachim târâtor, miel pătat, primulă ureche, primulă fără tulpină, geyhera cu flori mici, floarea de colț albită, clopoțel hibrid de vânt, crizantemă de grădină, primula Missouri, aster Frikarta, geyhera roșie sânge, rezuha caucazian, șoc monetizat ptar-mika, floarea-soarelui monetizată, aster alpin, kachim panicled, șoricel obișnuit, geranium de stamine mici, ac tra italian, liatris spikelet, loosestrife point Cererea nr ALERGENI DE PLANTE Plop negru „Italika”, căpitan de semănat, mesteacăn căzut, salcie albă „Tristos”, mesteacăn de hârtie, tei în formă de inimă, carpen comun, mesteacăn căzut „Youngii”, magnolie Sulange, magnolie stea, salcie capră (salcie), alun comun, hamamelis mijlociu „Goldzauber”, alun comun „Contorta”, rododendron „PJ Mezitt”, rododendron „Comeille”, rododendron japonez, iarbă cu pene uriașe, miscanthus chinezesc, miscanthus japonez, cortaderia CellO, stuf „Variegatus”, coada vulpei pennisetum, drooping , mannik mare, orz cu coamă, ochi de boi de pădure, pădure cenușie, crin regal, glicine chinezești, stuf arundo, coadă cu frunze late, frasin alb, arțar evantai, arțar norvegian, castan de cal, dulci de luncă, dulci de luncă roșie, tarhon, hibrid pelin, woodruff parfumat, foxglove violet, cireș Erd Kirschenstrauch, cireș Griotte Tardive d'Anatolie, cireș Lote, cireș TheTrue Kentish, cireș Benham's Early Duke, cireș Arch-Duke, l arborescens, portocala lui Lemoine, nuc „Noyer de Grenoble”, floarea de columb, stakhis Anexa Nr PLANTE MEDICINALE CU FRUCTE Cohosh alb, coacaze negre "Cassis de Dijon", coacaze negre "Leandra", castan de semanat, nuc "Noyer de Grenoble", Actinidia kolomikta, arizema trifoliata, aronnik italian, cohosh cu fructe rosii, frasin de munte comun, skumpia piele Anexa Nr PLANTE MEDICINALE CU FLORI Actinidia kolomikta, aronic italian, bergenia hibridă „Silberlight”, colchicum magnific „Album”, lăcustă albă „Frizia”, cioara neagră, corb negru, castan de semănat, lacramioare, ceapă de urs, monarda dublă, elebor negru, încrețit trandafir „Alba” , frasin de munte, sanguinaria canadiană, dulciuri de luncă, codonopsis clematis-like, adonis de primăvară, deren mascul „Variegata”, rădăcină de mătură „Variegatus”, capsulă de ou galben, tei în formă de inimă, șoricel, coacăze negre, șoricel „ Placă de aur", arizema cu trei frunze, mesteacăn căzut, mesteacăn căzut "Youngii", copită europeană, elebor puturos, nuc, piele skumpia, pătlagină, plop negru "Italica", mac oriental, mac oriental "Bonfire", physalis Franshe, bergenia copioasă „Purpurea”, șarpe de munte „Superbum”, mac oriental „Cedar Hill”, mov de vulpe, primulă fără tulpină, trandafir șifonat „Regeliana”, frigăruie comună, lemn dulce, periwinkle, flippers de gențiană Neva, lavandă cu frunze înguste, Macleia în formă de inimă, monarda tubulară, mordovnik comun, hepatica nobilă, cianoză albastră, echinaceea purpurie, salvie, glanda tiroidă masculină, brad monocromatic de candican, ienupăr comun Anexa Nr PLANTE PENTRU BALCON Soricel auriu, Adianth stopiform, Aster italian, Coreopsis spiralat, Periwinkle mic, Aster albastru, Aster arbust, Arends saxifrage, begonie, begonie tuberoasă, evergreen iberis, rocky iberis, saxifrage, aster alpin „Albuș”, salvie strălucitoare, geranium mare „Album””, gălbenele respinse, violeta cu coarne „Azur Blue”, sea lobularia, cloș violeta, violeta cu coarne „Lord Nelson”, violeta cu coarne „Pistrui”, violeta cu coarne „Arkwright Ruby”, ceapă mole, bergenia serd holistică „Purpurea”, bergenia hibridă, aster alpin, chinnic înaripat cu flori mari, aster arbust „Albuș”, aster „Triumph”, erica răspânditoare, rezuha caucaziană, erica roșie, margaretă perenă, clopoțel comprimat „Acaulis”, clopoțel carpatic, comun erica , cotoneaster orizontal, muscata rosie-sang, zambila orientalis, incarvi l lei Delaway, edelweiss alpin, in peren, primula japoneza, galbenele respinse, galbenele cu frunze subtiri, primula urechi, primula fara tulpina, panselutele Cererea nr PLANTE CU FRUNZE AROMATE Cedru european, lavandă cu frunze înguste, cimbru, molid înțepător „Glauca”, molid comun, pin Weymouth, pin negru, molid comun „Jnversa”, frasin alb, crizantemă de grădină, mușețel de grădină, crizantemă cu chilă, brad alb, iarbă de borage, cocoș de șah, gălbenele, gălbenele imperiale, leuștean, gălbenele erecte, gălbenele deviate, gălbenele cu frunze subțiri, coacăzele negre, coacăzele roșii, busuioc, metasequoia, coacăzele albe Anexa nr PLANTE CU FRUCTE DECORATIVE Viburnum festonat, viburnu pliat, arpașul Thunberg, alun comun, arțar japonez, trandafir șifonat „Alba, Regelliana”, arborele lui Forchun, arpaș cu coloană roșie, clematis cu frunze întregi, scabiosa caucaziană, mac oriental, physalis franches, mac cu semințe proprii , sparanghel medicinal, castan de cal, stejar roșu, molid înțepător, arțar evantai, castan de semănat, arțar argintiu, brad de o culoare, alun ca arbore, platani în formă de arțar, molid comun, brad balsam, arțar norvegian, frasin de munte comun , cedru european, pin Weymouth, pin negru, ceapa de padure Anexa nr PLANTE CU FRUNZE DECORATIVE Frunză de castan de cal Rogersia, chistete lânoase, stuf „Variegatus”, trestie cu peri, nuc de apă, copită europeană, sparanghel medicinal, pelin hibrid, osmunda regală, struguri de fată, struț comun, hosta ondulată, tellima cu flori mari, pulmonar cu pete albe, dryakva pur purnaya, houtinia în formă de inimă, boletus femelă, hosta cu ochi albi, telipteris de fag, arpaș Thunberg, kolomikta actinidia, klobuchka actinidia, euonymus lui Forchun, stuf arundo, buruiană de capră roșie, păr de fată stopiform, astilbe chinezești, curry medicinal, salcie netedă shadberry, mannik mare, târâtor tenace, gazda lui Siebold, veziculă tuberoasă, begonia tuberoasă, pătlagină, dinte de câine kandyk, speedwell cu păr gri, dicentra excepțională, dicentra magnifică, scut masculin, sparanghel, dennsteadia Anexa nr PLANTE SUBACAVE (OXIGENATORI) Mlaștina „Callitriche”, mlaștina „Ceratophyllum”, mlaștina „Eleocharis” Adâncimea de plantare de la cm sau mai mult Anexa Nr VERDE Molid înțepător, molid comun, molid comun „Jnversa”, cedru european, metasequoia gliptostroboid, ienupăr comun, brad balsam, brad alb, pin Veytmutov „Candicans”, pin negru, boabe de tisa, cucută canadiană, thuja western, thuja plied euonymus, Fortune' „Emeraldand gold”, euonymus „Silver Queen” al Fortunei, erica roșie, erica comună, erica răspândită, Sf pieris japonez, rododendron „Comeille”, rododendron „PJ Mezitt”, armeria de la malul mării, aster de brucă, bergenia hibridă, frunză de inimă de bergenia, periwinkle mic, waldstein gravilat, floarea de colț de munte, loosestrife monet, garoafa hibridă „Aqua”, garoafa pinnata, iarbă de cuișoare, geyhera roșu-sânge, geyhera cu flori mici, geranium roșu sânge, geranium de dimensiuni mari rneumaceu, montan înrudit, montan Yunga, montan roșu, pietriș roșu strălucitor, târâtor tenace, târâtor tenace "Atropurpurea", sunătoare olimpică, iberis veșnic verde, iberis stâncos, iris hibrid Alaska Sky, iris hibrid Batik, iris hibrid Bohnemian", iris hibrid „Ymmortality”, iris hibrid „Khyber Pass”, iris hibrid „Somon Bând”, saxifrage, saxifrage Arends, iris târâtor „Roșea”, kermek cu frunze late, clopoțel cu frunze de lingură, clopoțel cu frunze de piersic, copită europeană, kotula înnegrită, picior de pisică dioică „Roșea”, hife înaripate cu flori mari, lavandă cu frunze înguste, hibrid de crin „Butterfly Kisses”, hibrid de crin „Corning” Your Way", hibrid de crenci "Fifty Grands", hibrid de crencior "Goldarana", hibrid de crencior "Hemlock", hibrid de crencior "Hot Toddy", hibrid de crencior "Kausas Gold", hibrid de crencior "Lili Dache", hibrid de crencior "Music Mașter" , hibrid de crenci "Purple Magic", hibrid de crenci " Royal Gamet, hibrid de crenci Screech Owl, pulmonar cu pete albe, puiet hibrid, elebor mirositor, elebor negru, nu-mă-uita de pădure, pachisandră apicală, hepatica nobilă, hepatica transilvăneană, Yulia primula, primula fara tulpina, primula cu dinti fin, primula urechilor, primula japoneza, roz prolomnik, ombilical de primavara, hibridul clopotelului de vant, rezuha caucaziana, musetel de gradina, hibrid de floarea soarelui floarea soarelui monetizată, dulce de luncă comună, tellima cu flori mari „Purpurea”, frunză de inimă de tiarka, cimbru „Bressingham Seeding”, șoricelul de aur, șoricelul comun, șoricelul de luncă, violeta parfumată, violeta clobuche, violeta cu coarne, chiastophyllum oppositeleaf, chistedel alpin , miel pătat, iarbă cu pene gigantice, pădure cenușie, rogoz de pădure, rogoz căzut, pennisetum de coada vulpii, rădăcină comună, multi-rând cu peri, curry medicinal, scut mascul Conţinut Cuvânt înainte Structura publicaţiei CAPITOLUL ARHITECTURA PEISAJISTICA ȘI PEISAJUL Terminologie generală Amenajarea teritoriului CAPITOLUL TIPURI DE GRĂDINIRI ŞI PARC FORME DECORATIVE DENDROLOGIE Grădina de stânci CAPITOLUL FORME ARHITECTURALE MICI ȘI ECHIPAMENTE DE INGINERIE ÎN ARHITECTURA PEISAJISTĂ Lista celor mai comune elemente ale formelor arhitecturale mici și echipamentelor de inginerie CAPITOLUL ISTORIA ARHITECTURII PEISAJISTICE CATEVA MONUMENTE REMARCABILE ALE ARHITECTURII PEISAJISTICE Câteva monumente remarcabile ale arhitecturii peisagistice din diferite epoci CAPITOLUL INDICE DE SPECII ȘI VARIETATEA DE PLANTE Copaci Specii de conifere Copaci Lemn de tare Arbuști Anuale Bienale și copii de trei ani Plante perene Plante cu bulbi Plante acvatice Plante de apă Ferigi Cereale decorative APLICAȚII Seria „Construcții și proiectare” Lazarev Alexander Georgievici, Lazareva Elena Vyacheslavovna ARHITECTURA PEISAJULUI Redactori directori Oksana Morozova, Natalia Kalinicheva Redactor tehnic Proofreader Layout: Galina Logvinova Mikhail Ugarov Marine Kuruzyan Coperta: Alexander Vartanov Predată în platou Semnat pentru a presa Format x / Tip de hârtie Nr Tip de literă pentru școală Conv cuptor l Tiraj de exemplare Ordinul nr Editura Phoenix , Rostov-pe-Don, per Khalturinsky, de ani Tel : ( ) - - , tel /fax: - - E-mail: morozova@phoenixrostov ru, morozovatext@aaanet ru Tipărit din folii transparente gata făcute la FGUIPP „Kursk” , Kursk, st Engels, Calitatea imprimării este în concordanță cu foliile transparente furnizate casa comerciala "phoenix" Phoenix Publishing Books ÎN BIROURI REGIONALE MOSCOVA • st Martenovskaya, / (M "Novogireevo") t / f: ( ) - - , - - , E-mail: mosfen@nm ru Director - Myachin Vitaly Vasilyevich • st Kosmonavta Volkova, / (M „Voykovskaya”) tel /fax: ( ) - - , tel : - - E-mail: fenix-m@ultranet ru Director — Moiseenko Sergey Nikolaevich Editura Casa Comercială „KnoRus” Sf B Pereyaslavskaya, , M "Rizhskaya", "Prospect Mira" tel /fax: + - - - , - - , - - E-mail: phoenix@knorus ru Phoenix Publishing Books ÎN UCRAINA Credo LLC Donețk, str Vatutina nr (biroul ) tel + - , e-mail: moiseenko@skif net Zaporojie, st Glissernaya, , camera tel + - , e-mail: vega@comint net Kiev, st Verbovaya, (SPD Shkaran) tel + - , e-mail: kredok@i com ua casa comerciala "phoenix" Phoenix Publishing Books ÎN BIROUL REGIONAL SAN PETERSBURG , Sankt Petersburg, Sf Kronshtadskaya, telefon: ( ) - - e-mail: fenikc-peter@mail ru Director reprezentant Narzieva Anjela Rustamovna E-mail: anjeln@yandex ru Phoenix Publishing Books ÎN ROSTOV-PE-DON ÎN MAGAZINE FIRME pe Consimțământ, tel : - - Sf N -Danchenko, tel : - - pe Catedrala, tel : - - Sf Bolshaya Sadovaya, tel : - - Sf Pushkinskaya, / tel : - - e-mail: fenix @inbox ru